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INTRODUCTION 



Segun una opinion de Hipocrates: “Est Ars longa, Vita brevis” (El Arte es largo, la vida corta); para 
alcanzar con perfection una obra y terminarla bien habria que concentrarse solo en esa obra y no 
tratar de realizar todo tipo de cosas. 

Cuantas veces en la vida uno intenta hacer muchas cosas pero al final no termina nada concreto? 
Personalmente toda mi vida he estado tratando de escribir libros complicados que se quedaron en un 
rincon olvidado, sin embargo en este caso he decidido centrarme en este manual estando consciente 
de que el tema es muy interesante pero a la vez muy complicado de realizar pues hasta el momento 
no se ha entendido exactamente la descripcion del profeta Ezequiel con respecto al Templo futuro. 

El rabino Moises Maimonides (1200 d. C.), ensenaba que los 613 mitzvot o mandamientos de la 
Torah, incluian el mandato directo de Dios de construir el templo: 

“Despues me haran un santuario, para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su 
mobiliario deberan ser una replica exacta del modelo queyo te mostrare” (Exodo 25:8-9). 

Con esto no deseo adentrarme en asuntos religiosos, simplemente lo cito para recalcar la 
importancia que el estudio del templo y su realization deberia tener para el pueblo judio y para 
todos aquellos que creen en la venida del Mesias. 

Sabiendo que en la actualidad hay conflictos entre los pueblos que se disputan la tierra donde 
supuestamente tendria que construirse el templo, no pretendo inmiscuirme en asuntos politicos, mi 
postura ha de ser clara y neutral, no propongo que se destruya ningun sitio sagrado, mezquita o sitio 
de culto religioso, creo que uno debe ser respetuoso con las creencias de los demas; mi objetivo es 
intentar explicar como llegue al diseno del templo, como entendi cada versiculo, limitandome a 
tratar de recrear lo mejor posible la descripcion del templo del profeta Ezequiel, capitulos 40 al 48; 
con suficientes graficos para que el lector pueda entender el funcionamiento del conjunto de 
edificios y demas complementos que se detallan en ese grandioso pero muy preciso libro. 

Han habido otros arquitectos antiguos que hicieron este mismo trabajo, estos manuscritos me han 
servido de consulta y como apoyo para saber si mi estudio era acertado, si bien al iniciar los dibujos 
de los pianos lo hice de forma intuitiva, poniendo como base la imagination, en una segunda fase 
me dedique a comparar los diferentes estudios hechos del tema tanto antiguos como 
contemporaneos; asi como varias versiones de la Biblia en los idiomas que conozco: espanol, 
aleman y eslovaco. 
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HISTORIA SOBRE ESTE PROYECTO 



Para poder entender el proyecto primero tuve que leer varias veces el antiguo testamento completo. 
Una vez que entendl o por lo menos crel entender el proposito, la historia de este antiguo libro, me 
centre en la lectura de Ezequiel, para ello consulte varias versiones en aleman y en espanol, lo ideal 
habria sido entender directamente la descripcion en hebreo, sin embargo mis conocimientos de ese 
idiomas son todavia muy pocos para entender textos complicados, por ello me he valido de los 
idiomas que domino: espanol, aleman y eslovaco. 

A1 principio fue muy dificil de comprender al profeta y su descripcion del templo, mi proposito era 
poner cada verso en pianos e imagenes, sin embargo con mucha dedication todo iba haciendose 
cada vez mas claro. He de recalcar que a mas de utilizar las herramientas que conozco como es el 
diseno, la arquitectura, programas de 2d y 3d utilice mucha imagination y sobre todo intuition, 
herramientas que no deben faltar a un arquitecto, ya que esto hace que el arquitecto sea creativo. 

El proyecto que originalmente desarrolle cumplia estrictamente los parametros de la descripcion de 
Ezequiel, es decir que el conjunto de edificios se ajustaba a cada versiculo con medidas y ubicacion 
pero sin ningun otro detalle particular. 

Al realizar mi primer anteproyecto me di cuenta de que todo cabia como un rompecabezas perfecto, 
cada versiculo se adaptaba en medidas y descripcion perfectamente al siguiente, entonces empece a 
escribir a diferentes instituciones encargadas del tema, para avisarles que ya tenia la solution al libro 
de Ezequiel, sin embargo nunca obtuve una respuesta. Cansada de tratar de que alguien se interesara 
por mi trabajo empece a subir las imagenes a Internet en los diferentes medios sociales, al principio 
fue dificil captar la atencion de las personas, sin embargo a medida que subia fotos y trascurria el 
tiempo, mis seguidores iban aumentando y el interes por el tema igualmente fue aumentando. 

Al mismo tiempo que trataba de llamar la atencion a traves de los medios sociales en Internet, segui 
con la realization de los pianos, al anteproyecto que estrictamente tenia los puntos que Ezequiel 
dictaba, fui agregando elementos arquitectonicos necesarios: comunicacion tanto horizontal como 
vertical (escaleras y ascensores), pasillos, servicios, niveles, etc para el buen fimcionamiento del 
edificio, de manera que el anteproyecto inicial se convirtio en un proyecto completo, con todos los 
requerimientos tecnicos necesarios. 
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ESTE PROYECTO PUEDE SER EL DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCTION 



Existen en la actualidad muy pocos proyectos realmente terminados para la consecution de las obras 
sobre el templo de Ezequiel; la mayoria de trabajos existentes en la actualidad cumplen a medias con 
cada versiculo de la description del templo y les falta la parte constructiva, arquitectonica y 
funcional del edificio, en otros proyectos donde se dice es el “Beith Hamikdash” de Ezequiel 
muestran imagenes del templo que construyo el Rey Herodes por lo que uno se da cuenta de que no 
han entendido a Ezequiel. 

Mi proyecto se ajusta a la description del profeta Ezequiel verso a verso, por esta razon puedo 
asegurar de que mi proyecto cumple con todos los requerimientos necesarios para que pueda 
tomarse en cuenta como unico proyecto realmente terminado. A1 final de este tratado citare los 
proyectos existentes en la actualidad poniendo un pequeno comentario sobre el mismo. 
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SOLUCIONES TECNICAS. 

Este proyecto se basa en la description de Ezequiel 40-48, verso a verso, se ha desarrollado el 
diseno agregando todos los aspectos necesarios para que el edificio funcione perfectamente, he 
unido los edificios con pasillos y comunicacion vertical como escaleras, ascensores, terrazas y 
balcones, de manera que el fluir de las personas se facilite. El edificio cuenta con todos los servicios 
necesarios como banos, lugares de descanso, lugares para comer, lugares para el culto de los 
Cohanim, encargados del templo, etc... 

Esta previsto que todo el edificio tenga un nivel subterraneo para almacenaje de material de uso para 
el templo y demas dependencias. En un lugar de mucha afluencia de personas sera necesario ademas 
pensar en varios servicios como parqueaderos, considero que ubicarlos dentro del templo en el 
subsuelo no es acertado ya que al ser un lugar santo, deberia respetarse como tal y ademas habria 
que pensar en la seguridad del edificio, mi idea es que se construya un edificio al lado para destinar 
a parqueaderos para los visitantes, e incluso se podria ubicar en las afueras de la ciudad y poner a 
disposition un transporte urbano que se encargue de llevar a los visitantes al lugar Sagrado. Asi se 
evitarian esperas y congestiones innecesarias. 

Se ha pensado en todos los aspectos necesarios para que el edificio sea un punto de encuentro de 
miles de visitantes, para ello las torres que estan presentes en cada portal y edificio sirven como 
acceso vertical a los edificios dotadas de escaleras y ascensores y alii habra varios servicios. 

Se ha pensado en los niveles de altura de los diferentes atrios, la gran mayoria de autores los 
representan en un solo nivel a pesar de que el texto dice que habian varias escaleras, ademas me he 
dejado inspirar por las construcciones del rey Salomon y en la parte Oeste he puesto dos edificios 
grandes que seran destinados a lugar de reposo para lo Levitas que tengan servicio esa semana. 
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POR QUE MOTIVOS NO SE HA ENTENDIDO A EZEQUIEL? 



El texto referente a la description del templo ha sido muy dificil de entender hasta nuestros dias, por 
eso la mayoria de personas, han optado por pensar que sera un templo espiritual, han inventado que 
el templo tiene la forma de un hombre, e incluso de una nave espacial y la gran mayoria lo 
representa como el templo de Herodes, hay otros que opinan que el templo bajara del “cielo” o que 
simplemente el Mesias vendra con el templo en las manos y lo implantara en el lugar necesario. 

Todas estas opiniones son validas para las personas que asi lo crean, mi postura es que debemos 
esforzamos por comprender el texto y tratar de dibujar las indicaciones de Ezequiel, solo de esta 
manera se llega a una mejor comprension. Personalmente estuve buscando material grafico en 
Internet para comparar con el texto, lamentablemente no encontre un trabajo que me pareciera 
satisfactorio ya que la interpretacion varia de autor a autor, y por ello me vi casi obligada a tratar de 
hacer mi propia interpretacion del templo. 

Como dicen por alii las ciencias han aumentado, ahora tenemos las posibilidad de consultar en 
bibliotecas digitales, de copiar imagenes y textos en segundos, de comparar escritos, y es posible 
representar todo en 3 dimensiones por lo que es mas facil entender a Ezequiel. Los autores antiguos 
tenian que ir a bibliotecas y consultar libros y tenian que hacer sus propios esquemas y dibujos 
manualmente, tarea dificil en el momento de copiar un piano o grafico por ejemplo. En el libro de 
Ezequiel esta toda la explication necesaria para entender y recrear el templo, sin embargo muy 
pocos se han tornado la molestia de coger un lapiz, una regia y tratar de trazar un dibujo o piano. 
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EL TEMPLO DE EZEQUIEL ES REAL Y FISICO 

1. - Cada verso del Capitulo 40 al 48 sobre la description del templo se puede representar en pianos e 
imagenes. Las especificaciones sobre los rituales nos dan a entender de que es un templo fisico. 

2. - Todos los edificios descritos como: atrios, templo, Lugar Santisimo y el altar tienen medidas 
exactas, para que sino Dios perderia su tiempo dictando detalladamente las medidas a Ezequiel?. 
Entonces no haria falta las medidas si fuera un templo irreal o celestial o imaginario. 

3. - Ezequiel: 43:20. Se les dice a los ministros que limpien y purifiquen el templo. Podremos 
nosotros con nuestra naturaleza humana limpiar un templo celestial?. 

4. - Ezequiel: 42:14. Los Levitas cambian sus vestiduras antes de entrar o salir del templo. Es una 
costumbre muy real y fisica que requiere de un lugar fisico. 



6 



5. - Existen habitaciones para los encargados del templo, un patio para los gentiles, comedores para 
los visitantes, y hay una descripcion exacta de los mobiliarios que serviran para atender al visitante 
que llegue al templo. Es decir que todas las cosas tienen su lugar y funcion fisica. 

6. “Ezequiel: 43:2. La gloria del Sehor descendio sobre ese lugar”. Conclusion: El Senor debera 
bajar a este lugar fisico. 

7. - Para los sacrificios de los animales hay varios enseres y muebles como mesas, pilastras con 
ganchos y demas utensilios que solo pueden damos a entender de que es un templo fisico. Los 
animales tambien son fisicos. 

8. - Por ultimo cada verso coincide con el versiculo anterior y con el siguiente, todo concuerda, no 
hay ninguna parte que aluda a otro edificio que no sea el propio templo. Al ser posible representar el 
templo en un piano tambien es posible construir. 

Existen muchas mas razones para deducir que este gran templo sera real, fisico y aqui en la tierra, 
asi como su ubicacion, el reparto de porciones de tierra, etc. 




RESUMEN DE LOS VOLUMENES QUE CONTIENE ESTE TRATADO 

El tema principal de este libro es la descripcion del templo del profeta Ezequiel, al ser un material 
extenso he decidido dedicar en este libro solo unas paginas a la historia del templo, y he escrito otros 
libros aparte con mas information sobre los templos de Salomon y de Herodes. Este tratado se 
divide en varios volumenes, de esta manera: 

VOLUMEN 1.- TEMPLO DE SALOMON. 

Haremos un analisis del templo de Salomon con un estudio en comparacion a los textos del l°de 
Reyes, de Cronicas con el texto de Ezequiel, con imagenes, pianos y representaciones en 3 
dimensiones. En este primer libro hay referencia a los trabajos de Villalpando e Isaac Newton que 
fueron los dos autores de la antigiiedad que hicieron trabajos sobre el templo relacionando los 
templos de Salomon con el de Ezequiel idea que yo tambien defiendo. 

VOLUMEN 2.-TEMPLO DE HERODES SEGUN LA MISHNAH 

Veremos el Templo de Herodes llamado: “Beith Hamikdash”, y tambien segundo templo ya que el 
segundo solo fue restaurado. En este libro hago un analisis de las medidas (Middot) del templo con 
pianos antiguos, comentarios y aclaraciones que ayudan a la comprension de este templo que hasta 
la fecha no han sido entendidas ya que hay muchas versiones sobre el aspecto de este templo. 
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VOLUMEN 3.- TEMPLO DE EZEQUIEL. LOS PORTALES Y LOS ATRIOS DEL TEMPLO 

Ezequiel 40.- Entraremos por el primer portal, veremos todas sus camaras, recorreremos los atrios 
exterior e interior, veremos las camaras que en ellos se encuentran. 

VOLUMEN 4.- TEMPLO DE EZEQUIEL. EL SANTUARIO DEL TEMPLO 

Ezequiel 41.- Entraremos al Santuario y al Santo de los Santos, veremos que hay camaras que estan 
alrededor del templo y que hay un edificio separado detras del Santuario. El templo de Ezequiel 
comparado con el templo de Salomon segun 1° de Reyes y Cronicas. 

VOLUMEN 5.- EZEQUIEL.- LOS EDIFICIOS ALREDEDOR DEL TEMPLO, EL ALTAR 

Ezequiel 42 conoceremos que hay unos edificios que estaran ubicados a los lados del templo, para 
luego salir al atrio exterior y medir los muros del templo. 

Ezequiel 43: en este capitulo acompanaremos a Ezequiel y al hombre de bronce a descubrir el altar 
que esta delante del templo, sus medidas y diseno. 

Ezequiel 44: iremos al portal Este y comprobaremos que este portico permanecera cerrado, luego 
pasaremos hacia el atrio interior a la fachada del templo y veremos que es aqui donde D-s le da 
especificaciones Ezequiel acerca de todas las disposiciones de su Casa. 

VOLUMEN 6.-.EL SORTEO DE LA TIERRA, OTROS EDIFICIOS DEL TEMPLO 
Ezequiel 45: El sorteo de la tierra 

Ezequiel 46: volveremos a entrar al lugar donde estabamos en el capitulo 42, es decir a los lados del 
Santuario y descubriremos que alb hay otros edificios; y galerias de columnas, luego saldremos al 
atrio exterior y veremos que en sus cuatro esquinas hay otros edificios. 

Ezequiel 47: veremos que habia un arroyo de agua que salia del templo hacia el atrio interior y hacia 
fuera del templo para ir agrandandose cada vez mas hasta convertirse en un torrente. En este 
capitulo tambien se habia del reparto de la tierra. 

Ezequiel 48: Limite del territorio 

VOLUMEN 7.-. VERSION DEL TEMPLO DE VILLALPANDO, NEWTON, HIDALGO 

Diferencias entre el templo de Salomon, Herodes y Ezequiel. 

Varios autores que representaron el Templo 




Vista del atrio interior del templo de Ezequiel 
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I.- HISTORIA DE LOS TEMPLOS DE ISRAEL 



RESUMEN CRONOLOGICO DE JERUSALEN. 



ANTES DE CRISTO 



2000 


a.C. 


1000 


a.C. 


950 


a.C. 


606 


a.C. 


586 


a.C. 


520 


a.C. 


445 


a.C. 


167 


a.C. 


166 


a.C. 


63 


a.C. 


38 


a. C. 


11 


a. C. 


4 


a. C. 



Abraham ofrece en sacrificio a su hijo Isaac en el Monte Moriah. 

David captura Jerusalen. 

Salomon construye el Primer templo. 

Nabucodonosor captura Jerusalen 

Nabucodonosor destruye Jerusalen y el templo, comienza la desolacion. 
Zorobabel restaura el Segundo Templo 

Nehemias es autorizado para reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalen 
Antiokus el Grande saquea y profana el Templo 
Judas Macabeos restaura el Templo 
Pompeyo, general romano captura Jerusalen. 

Herodes comienza la construccion del Templo 
Herodes termina la construccion del Templo 
Se coloca un aguila dorada en el Templo 




DESPUES DE CRISTO 



41 

56 

70 

132 

135 

141 

312 

335 

339 

362 

532 

637 

715 

830 

831 
969 



d. C. Agripa construye el tercer muro 
d. C.. Agripa construye un nuevo palacio 
d. C.. Titus Vespasiano destruye Jerusalen. 

d. C.. Revuelta de Bar Cocheba por 3 anos. Se comienza la reconstruccion del templo. 
d. C.. Hadrian funda el Aula Capitolina 

d. C.. Antoninus Pius completa el templo Romano en el Aelia Capitolina 

d. C.. Constantino flja el Cristianismo como religion oficial. Los templos se convierten en iglesias. 

d. C.. Iglesia de Constantino Anastasios 

d. C.. Los judios se revelan y son expulsados de la ciudad 

d. C.. Julian intenta reconstruir el templo 

d. C.. La iglesia de Justiniano de Sta. Maria es terminada 

d. C.. Omar captura Jerusalen. Se construye el Domo de la roca. 

d. C.. A1 Aqsa Mosque es completada. 

d. C.. El Patriarca Thomas agranda la casa de la Santa sepultura 
d. C.. El Khalifa el Mamun restaura el Domo de la Roca 
d. C.. El Khalifa Moez toma posesion de la ciudad 
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1010 d.C.. 
1016 d.C.. 
1099 d.C.. 
1135 d.C.. 
1178 d.C.. 
1187 d.C.. 
1192 d.C.. 
1243 d.C.. 
1517 d.C.. 
1840 d.C.. 
1864 d.C.. 
1867 d.C.. 
1917 d.C.. 
1948 d.C.. 
1967 d.C.. 



Hakem destruye la iglesia de la Santa sepultura 

Nicephorus completa su restauracion 

Los Cruzados toman Jerusalem 

Templum Domini reforma completa 

Se reparan los muros de Jerusalen 

Saladin captura Jerusalen para los musulmanes 

Saladin repara las paredes de la ciudad 

Los Cristianos obtienen Jerusalen en un tratado 

Los turcos capturan Jerusalen para el imperio Otomano. 

Siria y Jerusalen son restaurados por los turcos 
La ordenanza de Survey es ejecutada 
Excavaciones de Warren 

El General Allenby de Britania captura Jerusalen. 

La Nacion de Israel es restablecida. 

La antigua ciudad de Jerusalen es recuperada para Israel durante los seis dias de 
guerra. La administration del monte del templo se concede a los Musulmanes. 



Este texto fue tornado de: “THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE, JERUSALEM. BY COL. SIR 
CHARLES WARREN, K.C.M.G., R.E., AND CAPT. CLAUDE REIGNteR CONDER, R.E. 
y de:The Coming Temple, Center Stage for the Final Countdown. 1995 Koinonia House Inc. 




CUADRO DE LA HISTORIA DE LOS TEMPLOS EN JERUSALEN 



TEMPLO 


ANO 


DURACION 


AUTOR 


MEDIDAS 


1.- Salomon 


-832 hasta -586 


246 anos 


Salomon 


500x500 codos 


Restauracion 


-536 hasta -63 


401 anos 


Zorobabel 


500x500 codos 


2.- o de Herodes 


-19 hasta +68 


716 anos 


Herodes 


500x300 codos 


3.- Tercer templo 


En nuestros dias 


7 anos 


???? 


No se sabe 


4. -Ezequiel 


Despues del tercero 


Etemidad 


Ezequiel 


500x500 codos 



No se sabe si el templo de Ezequiel sera el tercero en construirse o si antes se construira otro 
parecido al templo de Herodes, que segun la profecia no durara mas que 7 anos, en cuyo caso el 
templo del milenio descrito por el profeta pasaria a ser el cuarto templo. 
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L-L- EL TEMPLO DE SALOMON. 





El primer templo fue construido por el rey Salomon en el ano 832 a. C, su padre el rey David le 
entrego los pianos del templo y dejo todo preparado para la ejecucion de la construccion sin demora, 
para ello vemos en las escrituras que David se encargo se encargo de hacer un censo de los 
trabaj adores e incluso de los cantores para el templo y de reunir todo el material posible, tanto 
piedras, madera fina, oro y piedras preciosas. Referencias al templo de Salomon encontramos en el 
libro de los Reyes, capitulos V al VIII y en el libro de Cronicas en algunos versiculos. Este Templo 
fue majestuoso, estaba ubicado en lo alto de una montana, el Monte Moria, era utilizado como lugar 
de reunion para rendir culto a Dios, la presencia Divina inundaba este templo. 

El eje principal del edificio estaba orientado de Este a Oeste, hacia el lado Este estaba orientada la 
fachada principal del templo y segun las descripciones estaba sobre un monte muy alto. Este templo 
permanecio desde el cuarto ano del reinado de Salomon hasta la caida de Jerusalem y su destruction 
en el ano 586 a.C (832-586 = 246 anos) por la invasion del rey babilonico Nabucodonosor II, quien 
se encargo de destruir el templo y llevar cautivos a los habitantes de Juda hacia tierras caldeas. 
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1 Reyes 6: 11.- La palabra del SENOR vino a Salomon y le dio este mensaje: 

1 Reyes 6: 12.- «Ya que estas construyendo este templo, quiero decirte que si andas segun mis 
decretos, y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumplire por medio de ti la promesa 
que le hice a tu padre David. 1 Reyes 6: 13.- Entonces vivire entre los israelitas, y no abandonare a 
mi pueblo Israel. » 

DETERMINACION DE LA UBICACION DEL TEMPLO DE SALOMON 

Hay varias teorias sobre la ubicacion de este primer templo, pero las mas populares son 5: 

1. - El Santo de los Santos estaba ubicado directamente sobre la roca de la mezquita. 

2. - El Templo estaba ubicado en el lugar del domo de los espiritus al Norte de la mezquita 

3. - Estaba en la fuente de los musulmanes entre la mezquita y Al Aksa moshe 

4. - En el lugar que ocupa Al Aksa moshe 

5. - En la ciudad de David. 

Mi teoria sobre la verdadera ubicacion del templo se basa en observaciones que he realizado de 
imagenes y grabados antiguos y modemos, de fotos de edificios y restos arqueologicos existentes, de 
literatura de otros autores tanto religiosos como cientificos y sobre todo de mapas antiguos, que son 
los documentos mas fieles y bien conservados sobre la historia y geografia de los pueblos. 

Asi, he llegado a la conclusion de que la entrada al templo seria desde el lado Este por la “Puerta 
Dorada” todavia existente en el monte Moria, por lo tanto desde este punto habria que calcular 500 
codos hacia el lado Oeste y 250 codos respectivamente hacia el lado Norte y Sur, esa seria la 
ubicacion exacta del primer templo. En ningun lado de las escrituras se menciona que el lugar Santo 
se encontrara sobre alguna roca. En mapas antiguos se puede comprobar que el templo era cuadrado, 
estaba rodeado por canales por donde fluia un rio, probablemente el Typheron. 
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Ubicacion del templo de Salomon segun Sonia Hidalgo Z. 

En esta imagen vemos que el templo de Salomon cabia perfectamente en el monte, al lado derecho 
(lado Sur) vemos una franja azul representado el lugar por donde correria el rio Tyropeon dividiendo 
el monte Moria de otra gran planicie, el verdadero lugar del Ophel (lugar elevado). A este lugar se 
llegaria por la doble puerta y por la triple puerta, estas puertas estan mas bajas que el nivel del 
monte, seguramente habria escaleras para subir a la altura de la explanada. La otra entrada seria a 
traves del puente de Robinson que se encuentra al lado Suroeste de la planicie y que comunicaria a 
este lugar elevado con la ciudad, el valle hacia el Oeste y el lugar de los banos rituales. 
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Arco de Robinson 

Este arco que lleva el nombre de su descubridor, esta ubicado al lado Suroeste del templo. 




Arco de Robinson 
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Templo de Jerusalen con una elevation y fortification al lado Sur 

En estas imageries antiguas podemos ver que el templo estaba rodeado por los muros y al lado 
izquierdo (al Sur del templo) se ve una especie de elevacion con una fortificacion arriba, seria este 
lugar quizas el verdadero Ophel y el palacio de Salomon?. 




Templo de Jerusalen con una elevacion y fortificacion al lado Sur 

El templo rodeado de los muros de la ciudad, una parte elevada se ve a su izquierda, hacia el Sur, 
separada del templo por una hondonada; all! hay tres torres altas, al lado derecho cerca del templo 
un edificio probablemente el fuerte Antonia y hacia el Norte varios edificios con una torre alta en la 
esquina Noroeste. 
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DIMENSIONES ACTUALES DE LA EXPLANADA DE LA ROCA 



Norte: 315,75 m Este: 465,50 m 



Sur: 279,30 m Oeste: 484,34 m 
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El templo tenia 500 codos por lado y habla un patio destinado a los gentiles probablemente de 50 
codos de ancho, de manera que todo el conjunto mediria 600 codos por lado (500 + 50 +50) 
equivalentes 318 m por lado. Estaba rodeado de grandes canales profundos por donde corria agua 
del rio Tyropon. (Segun Villapando y otros autores la planicie tendria unos 1000 codos por lado, 
teoria que no defiendo ya que esa dimension no alcanzaria en el monte. 

A la cima se ascendia por el lado Oeste por puentes que estaban sobre arcos, hoy conocidos como 
arco de Wilson y de Robinson, el puente sobre el arco de Wilson comunicaba el valle con el templo, 
el de Robinson comunicaba la ciudad con una parte alta donde habian otros edificios como el bosque 
del Libano, el Sanedrin. 

Herodes habria reconstruido el templo justamente sobre los cimientos del primer templo, pero antes 
de construir seguramente habria tenido que retirar todos los escombros existentes, para ello 
simplemente habria arrojado todo el material en los grandes canales que rodeaban el monte del 
templo, de manera que la explanada se extenderia practicamente a los cuatro lados, sin embargo al 
lado Sur habria otra elevacion donde estaria ubicado el Ophel, entonces con el relleno se uniria las 
dos elevaciones y de esta manera la explanada se extenderia mucho mas hacia el lado Sur, 
obteniendo la forma que tiene hoy en nuestros dias. 

Hay demasiada evidencia grafica sobre el lugar donde se asentaba el templo, como era su diseno y 
que edificios existian a su alrededor, sin embargo no deseo extenderme mas en el tema ya que mi 
proposito es el templo de Ezequiel. Para explicar todo lo referente al templo de Salomon y los restos 
arqueologicos hallados haria falta escribir un libro completo, creo que con lo que he expuesto hasta 
ahora sirve para comparar las dimensiones de los dos templos: Salomon, Ezequiel y damos cuenta 
de que su tamano era o sera muy similar. El diseno del nuevo templo sera diferente al de Salomon ya 
que al templo de Ezequiel tiene que ajustarse a las necesidades de hoy en dia para ellos se le han 
agregado varias torres que serviran de comunicacion vertical con escaleras y ascensores que en la 
epoca de Salomon no habrian sido posibles todavia. 
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COMIENZA LA CONSTRUCTION DEL TEMPLO DE SALOMON 




1 Reyes: 6. En el cuarto aho de su reinado en Israel, Salomon ordeno que se comenzara a 
construir el templo de Dios. Esto sucedio en el mes de Ziv. Hablan pasado 480 ahos desde que los 
israelitas hablan salido de Egipto. (2 Cr 3.1-14) 

1 Reyes: 6.13. El rey Salomon obligo a 30.000 hombres a trabajar en la construccion del templo. 
14.- Se formaron tres grupos de 10.000 hombres cada uno, para trabajar por tumos. Asl, estos 
hombres estaban un mes en el Llbano y dos meses en sus casas. Adoniram dirigla los trabajos 
forzados. 15.- Salomon tambien tenia 70.000 mil hombres que cargaban los materiales de 
construccion, 80.000 canteros que trabajaban las piedras en la montana 16.- y 3.300 capataces que 
vigilaban a los trabajadores.JZ- El rey mando sacar piedras grandes y costosas para ponerlas como 
base del templo. 18.- Los constructores de Salomon y los de Hiram, junto con los vecinos de 
Guebal, prepararon la madera y las piedras para construir el templo. 




Obreros transportando material al templo 
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NUMERO DE TRABAJADORES EN EL TEMPLO DE SALOMON 





JEFE 


Nr. de Trabajadores 


TRABAJOS EN EL TEMPLO 


Adoniram 


30.000 


CARGAR MATERIAL 




70.000 


TRABAJO EN PIEDRAS 




80.000 


CAPATACES 




3.300 


PREPARAR MADERA 


Hiram 


??? 


JEFES Y VIGILANTES 




550 


TOTAL 




183.850 



A1 numero de trabaj adores habria que agregar el numero de sacerdotes y levitas que estaban 
presentes y que se encuentran documentados en el censo que realizo el rey David (ver 1 . Cronicas 
23-27) 

1. Cronicas 23.- David reunio a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y levitas. Entonces 
contaron a los levitas que tenian mas de treinta anos, y resulto que eran en total 38.000 hombres. 
24.000 estaban a cardo del trabajo del templo, 6000 eran oficiales y jueces, 4000 eran porteros, 
4000 estaban encargados de la alabanza a Dios. David tambien hizo un censo militar. 

183.850 + 38.000 = 221.850 personas empleadas en el templo!!! 

Imposible creer que tanta gente construyera solo el Santo y el Santlsimo en 7 anos, el templo era 
mucho mas inmenso de lo que creemos. 




Obreros trabajando en el templo 
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Imagen a la que estamos acostumbrados a relacionar con el templo de Salomon 

La imagen que tenemos del templo de Salomon es la descripcion que esta en las escrituras, consta 
del Lugar Santo, el lugar Santisimo o Kodesh Hakodoshin y el vestibulo, parte del edificio son las 
dos columnas Joakin y Boas, el mar de bronce o gran recipiente de agua sobre 12 bueyes y el altar. 

En realidad esto solo es una parte del conjunto de edificios que construyo el rey Salomon, en 1.- de 
Reyes 6, vemos que el edificio tenia mas edificaciones, encontramos incluso algunas medidas como 
las de las camaras alrededor del templo. Tambien se describe un atrio interior, y si existia un atrio 
interior tendria que existir irremediablemente otro atrio exterior. 

Los trabajos que se realizaron estan bien documentados, incluso se sabe cuantos trabajadores 
participaron en la construccion del templo y se sabe de un censo que hizo el rey David de los 
cantores y servidores del templo, asi como un censo militar. 




En la imagen se ve a los artesanos trabajando, al fondo y arriba el templo 
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INSTRUCCIONES DEL REY DAVID PARA LA CONSTRUCTION DEL TEMPLO 



1.- Cronicas 28:11.- 11 Y David dio a su hijo Salomon el piano del portico, y de sus edificios, y de 
sus tesorerlas, y de sus salas superiores, y de sus salas interioresy del lugar del propiciatorio. 

Habia un piano para todo el conjuntos de edificios del templo: portico, edificios, tesorerias o lugar 
para guardar los tesoros, salas inferiores y superiores, propiciatorio, era un edificio complejo. 




El rey y los pianos del templo 



1.- Cronicas 28:12.- Asimismo el piano de todas las cosas para los atrios de la casa del Sehor, y 
para todas las c dinar as en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las 
cosas santificadas. 

Habia un piano para los atrios, las camaras alrededor, etc. De modo que ya podemos estar mas que 
seguros que el templo de Salomon era mucho mas grande de lo que creemos y que tenia varios 
edificios al igual que el templo de Ezequiel. 




Pianos de las cosas santificadas 
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1.- Cronicas 28:19.- Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por a la mano de HaShem 
(Dios) que me hizo entender todas las obras del diseho. 




El Rey Salomon en su trono 

1.- Cronicas 28: 20 Y dijo David a Solomon su hijo: 

“Animate y esfuerzate, y pon manos a la obra; no temas ni desmayes, porque Jehova, mi Dios, 
estara contigo ; el no te dejara ni te desamparara, hasta que acabes toda la obra para el servicio 
de la casa de Jehova. ” 

1.- Cronicas 28: 21.- Y he aqui, los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el minis terio 
de la casa de Dios, estaran contigo en toda la obra; asimismo, todo voluntario habil para toda 
forma de servicio, y los oficiales y todo el pueblo para ejecutar todas tus ordenes. 

De manera que el censo que realizo el rey David fue para que sirvieran al rey Salomon para ejecutar 
todas sus ordenes para la construccion del templo. 




Obreros trabajando en el templo 
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PARTES DEL TEMPLO DE SALOMON 



A. - Ulam - vestibulo 

B. - Heijal (Kodesh) - Santuario 

C. - Kodesh HaKodashim (Debir) - Sancta Sanctorum o Santo de los Santos 

D. - Camaras del atrio interior 

E. - Amudim - dos columnas (Joakin y Boas) 

E- Atrio Interior 

G. - Atrio exterior 

H. - Camaras del atrio exterior 

I. - Portales de entrada al templo 

J. - Atrio de los gentiles 

K. - Fosas y canales alrededor de toda la estructura para proteger el templo 

L. - Puentes y caminos que unian el templo con el resto de edificio de Jerusalem 

o 
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Planta del templo de Salomon 

Este piano es solamente un esquema del verdadero templo de Salomon y sirve para indicar 
graficamente las partes del templo. El piano de la planta tiene que ser majestuoso, se puede ver una 
representation en el libro de Juan Bautista Villalpando. 

La fosa de agua alrededor del templo solo esta en la parte Norte, Sur y Oeste debido a que al lado 
Este habia una gran hondonada. 

Los puentes y caminos que unian el templo con el resto de edificio de Jerusalen no se han 
representado porque no hay muchos datos sobre este tema, solo existen las evidencias de las 
excavaciones donde se hallaron los arcos de Robinson y de Williams, mi idea es que debieron haber 
mas arcos de puentes que comunicaban el templo con la ciudad por el lado Norte, Sur, y Oeste. 
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LA DESCRIPCION DEL TEMPLO DE SALOMON EN 1° DE REYES 



En 1.- de Reyes, capitulo 6 encontramos una descripcion del Lugar Santo y del lugar Santlsimo 
detallada con medidas, se habla ademas de un atrio interior por lo que podemos suponer que existia 
tambien un atrio exterior. A ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas dos columnas, 
llamadas Jaquin y Boaz. 




MEDIDAS DEL TEMPLO 

1. Reyes 6:2.-El templo tenia 60 codos de largo, 20 codos de ancho, y 30 codos de alto. (Santuario 
o Hekal) iluminado por ventanas altas y estrechas 

Este texto es casi identico que el del templo de Ezequiel, con la diferencia de que Ezequiel no nos da 
la altura del recinto. 




Interior del templo de Salomon: Lugar Santo y Lugar Santlsimo 

El largo total del interior del templo son 60 codos, en Ezequiel se especifica ademas el grueso de la 
pared que divide el Santo del Santlsimo. Ezequiel tambien describe el espacio que hay desde la 
puerta hasta la pared, el ancho de la puerta y las dimensiones de las columnas que estan a los lados 
de esta puerta hacia la pared. 
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EL PORTICO DEL TEMPLO DE SALOMON 



l.Reyes 6:3. El portico que estaba adelante media 20 codos de largo, y 10 codos de ancho. 

Esta description tambien es casi identica a la de Ezequiel, los dos porches tienen 20 x 10 codos. 
Ezequiel describe mas detalladamente este lugar ya que nos dice que hay escaleras para subir al 
porche, hay columnas delante de el y hay puertas que comunican con las camaras alrededor. 



1 ^ 

Porche o portico del templo de Salomon 

Es igual al descrito por el profeta Ezequiel, sin embargo el describe ademas el tamano de la puerta, y 
dos otras puertas mas pequenas. 

VENTANAS DEL TEMPLO 

l.Reyes 6:4. Salomon mando poner en el templo ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. 





Vista exterior del templo. Ventanas altas y estrechas por fuera. 

Ezequiel explica que las ventanas eran estrechas por todo alrededor con enjambres de madera y al 
igual que en la description del templo de Salomon no se dan las medidas de las ventanas. Mi 
opinion es que haria falta escribir un libro muy grueso para dar todos los detalles y medidas de cada 
elemento del templo, con la description que el profeta da ya es suficiente para representar edificios, 
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atrios, portales, para el resto de elementos como las dimensiones de puertas, ventanas, pasillos habra 
que adaptar al resto del edificio las proporciones para que todo sea armonioso a la vista. Segun 
Vitruvio y otros arquitectos la proporcion de puertas tendria que ser de 2:1, eso significa que si una 
puerta mide 3 metros de ancho, su altura sera 6 metros. 
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Section con vista interior del templo 



Las ventanas al ser estrechas por fuera y ensancharse por dentro tienen la funcion de filtrar la luz de 
afuera y se ensanchan hacia adentro iluminando todo el recinto. En ningun lugar se describe el 
ancho o la altura de estas ventanas, habra que disenarlas en proporcion al edificio. 



LOS SALONES ALREDEDOR DEL SANTUARIO 



1. Reyes 6:5. Tambien construyo salones al lado de los muros que rodeaban el templo, tanto 
alrededor del salon principal como del cuarto de atras. 




Salas alrededor del templo 
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Estos salones tambien estan en la description de Ezequiel, el las llama las camaras alrededor del 
templo. Ezequiel nos da los anchos de las camaras de la planta baja y de los muro, no nos da el 
ancho de las camaras del primer y segundo piso, solo nos advierte que las camaras se iban 
ensanchando a medida que se subia. 

MEDIDAS DE LOS SALONES ALREDEDOR DEL TEMPLO 

1. Reyes 6:6.- Los salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja media 5 
codos de ancho. El primer piso era de 6 codos de ancho, y el segundo piso media 7 codos de 
ancho. Por fuera habia reducido las medidas del templo para no apoyar en las paredes las vigas 
que sostenian los salones. 




Planta baja 

Las camaras de la planta baja alrededor del templo, estan representadas con color azul, estan casi 
pegadas al muro del templo pero no tocan con el, ya que Ezequiel especifica que habia una especie 
de ganchos para apoyar las paredes para que no tocaran con el muro sagrado. 




Axonometria de la Planta baja con vista a las camaras laterales 
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Ezequiel empieza describiendo que en la planta hablan camaras casi pegadas a la pared del templo 
de 4 codos de ancho, habla un pasillo intermedio de 5 codos y finalmente a estas camaras y pasillo 
los rodeaba un muro de 6 codos de ancho. 

En la imagen vemos en el medio los muros del templo, alrededor las camaras y el pasillo y 
finalmente hacia afuera el muro de esta construccion. Delante del templo vemos una pared alta, es 
el pilono del templo. 




Axonometria de la planta baja y primera de las camaras 

El piso de la planta primera sale hacia afuera con un codo, mientras que el muro se estrecha, asi se 
logra que las camaras superiores sean mas grandes que las de la planta inferior. Estas camaras tienes 
6 codos de ancho, las de la planta baja tienen 5 codos. 
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Axonometria de la Planta segunda o planta alta de las camaras. 
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La ultima planta o segunda mide un codo mas que la planta inferior a ella, en total 7 codos. Cada 
una de las plantas tienen 5 codos de alto, se comunican por una escalera de caracol, esto se vera en 
el siguiente verso, tienen ventanas altas y estrechas y marcos de madera entrelazada. Estas camaras 
no se tocan con el edificio central o Santuario. 

PUERTA DE LOS SALONES 

1 Reyes 6: 8. La puerta de los salones que rodeaban el templo estaba en el lado derecho del 
edificio. Para subir a los otros dos pisos habia una escalera en forma de caracol. 

En estos versos leemos las dimensiones del Lugar Santo, de las camaras alrededor del templo, tenian 
tres pisos. Esta descripcion es identica a la del templo de Ezequiel. 




Puerta de los salones alrededor. 




Fiesta de las cabanas 
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PIEDRAS QUE SE USARON PARA LA CONSTRUCTION 



1 Reyes 6:7.- Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. 
De esta manera no se escucho en el edificio el ruido de martillos, hachas u otras herramientas. 




Obreros arrastrando las piedras ya preparadas de antemano. 



1 Reyes 6:10 Los salones que construyo alrededor del templo tenlan una altura de 5 codos. Estos 
salones quedaban unidos al muro del templo por medio de vigas de cedro. 

Este versiculo es interesante ya que en el templo de Ezequiel casi no se habla de alturas, sin embargo 
las descripciones de los dos templos pareciera que se complementaran. 

1 Reyes 6:11. Entonces Dios le dijo a Salomon: 12. «Ahora que has comenzado a construir este 
templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumplire lo que le prometi a 
tu padre David y te ayudare. 13. Vivire entre mi pueblo Israel, y nunca los abandonare». 14. Salomon 
termino de construir el templo. 

El lugar Santo, lugar Santisimo, el vestibulo del templo de Salomon y la descripcion de las camaras 
alrededor del Santuario son identicos en medidas a las del templo de Ezequiel. 

1 Reyes 6:16.- A 20 codos del fondo de la Casa, hizo una division con tablas de cedro desde el suelo 
hasta las vigas; dispuso su interior para servir de santuario, el Lugar Santisimo. 

Descripcion identica a la del templo de Ezequiel en cuanto al Lugar Santisimo o Kodesh 
HaKodashin, los dos tienen 20 codos por lado. En el templo de Ezequiel sabemos ademas que este 
lugar tenia de alto 20 codos formando un cubo perfecto. 
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NAVE CENTRAL O LUGAR SANTO 



IRe 6:1 7. Junto al Lugar Santisimo estaba la nave central, la cual media 40 codos de largo. 

El lugar Santo o templo tiene las mismas medidas que en el templo de Ezequiel. Son 40 codos de 
largo por 20 codos de ancho 
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Vista interior del Lugar Santisimo y de la nave central o Lugar Santo 

COMENTARIO. 

En mi libro: “El templo de Salomon”, esta explicado al detalle este capitulo; los textos 1° de Reyes y 
de Cronicas sobre el templo y los graficos se han comparado con los del templo de Ezequiel; se han 
agregado muchas imagenes para cada versiculo. 

Mi objetivo era comprobar que los dos templos son iguales en medidas, que los textos se 
complementan, la descripcion que no esta contenida en Ezequiel se encuentra en 1.- de Reyes y 
viceversa, esto lo menciono varias veces en el libro “El templo de Salomon” por considerar 
importante el saber que entendiendo el templo de Salomon se puede entender mejor a Ezequiel. Es 
una extension aparte de este libro, debido a la information y el material en imagenes acumuladas, 
tuve que separarlo de este libro, aqui veremos solo un extracto de ese Templo para centramos mas en 
el templo de Ezequiel, de manera que no me extendere mas en este capitulo. 

MEDIDAS DEL TEMPLO DE SALOMON: 



Lugar Santo: 

Lugar Santisimo: 

Camara alrededor del templo, planta baja: 
Camara alrededor del templo, planta primera: 
Camara alrededor del templo, planta segunda: 
Muro Exterior 



40 x 20 codos 
20 x 20 codos 

5 codos de ancho 

6 codos de ancho 

7 codos de ancho 
500 x 500 codos 



1 Reyes 6:19. Salomon dispuso el Lugar Santisimo del templo para que se colocara alii el area del 
pacto del Senor. 

Esta habitation ubicada detras de la nave del templo denominada Devir o Kodesh Ha-Kodashim era 
el lugar mas sagrado del Templo. En latin se la conoce como Sancta Sactorum y en espanol como 
"Santo de los Santos". 
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El Devir tenia la forma de un cubo de 20x20x20 codos. En su centra se encontraba el Area de la 
Alianza, dentro del Area se preservaban las Tablas de la Ley, entregadas por Dios a Moises. En esta 
habitation hablan dos Querubines, ellos estaban parados detras del area, su descripcion y medidas 
estan igualmente detalladas en 1 Reyes, as! como la descripcion de la decoration de las paredes. En 
el verso siguiente se describe a los Querubines, sus medidas y como estan ubicados. 

DOS QUERUBINES PARA EL SANTUARIO 

1 Reyes 6:23. Salomon mando esculpir para el santuario interior dos querubines de madera de 
olivo, cada uno de los cuales media 10 codos de altura. 

10 codos de altura = 5,30 metros ( la altura de casi dos pisos! ! !) 




Querubines en el Lugar Santlsimo 

1 Reyes 6:24.De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubin median 10 codos, es 
decir, cada una de sus alas media 5 codos. 1 Reyes 6:25. Las del segundo querubin tambien 
median 10 codos, pues los dos eran identicos en tamaho y forma. 1 Reyes 6:26. Cada querubin 
media 10 codos de altura. 

Cada ala media 5 codos, en total son 4 alas. 

5X4= 20 codos, tamano del recinto. = 10,60 m. 

1 Reyes 6:27. Salomon puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior 
del templo. Con una de sus alas, cada querubin tocaba una pared, mientras que sus otras alas se 
tocaban en medio del santuario. 

1 Reyes 6:28. Luego Salomon recubrio de oro los querubines. 

Los querubines descritos en el templo de Salomon son identicos en tamano y aspecto que los 
descritos por el profeta Ezequiel en su descripcion del templo. Sin embargo en Ezequiel solo se 
menciona que habia querubines con dos cabezas: una de hombre y otra de leon, el profeta no se 
detiene a dar las medidas de los mismos; es como si se daria de por hecho de que uno ya sabe sus 
dimensiones o que se pueden completarse con el texto de 1. Reyes: 23- 28. Estos querubines 
desaparecieron con la destruction del tempo, muchos de los implementos y cosas santas de oro 
fueron saqueados, algunos fundidos y otros llevados a otra lugar, sobre lo que sucedio con estos 
seres alados y de dos cabezas no hay datos, no se sabe si fueron destruidos o si se encuentran ocultos 
igual que el area del pacto. 
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ATRIO INTERIOR 



1 Reyes 6: 36.- Salomon construyo las paredes del patio interior con tres hileras de piedras 
labradas y arriba les puso vigas de cedro. 

Este versiculo es confuso, podria pensarse que las tres hileras de piedras labradas son las bases de 
las columnas que rodean todo el templo y las vigas sobre estas bases seran los capiteles. Para mi 
forma de pensar se refiere a los pisos. Los conceptos cambian a traves de los tiempos, es posible que 
el profeta no haya encontrado otra palabra para decir que habia tres pisos. Se menciona un patio 
interior, entonces deberia existir un patio exterior. 




Templo y atrio interior 

En 1 Reyes se menciona una nave central o atrio interior y un atrio mayor o exterior, de manera que 
podemos estar seguros que el templo de Salomon abarcaba una extension mucho mas grande de la 
que suponemos seria solo el area del Santuario. No hay mas information en cuanto a las camaras 
que estaban en los atrios, sobre las entradas las alturas, tampoco sabemos donde estaba ubicado 
exactamente. Lo unico que es seguro es que estaba orientado de Este a Oeste. Tras mirar varias 
imagenes antiguas sobre todo mapas, mi conclusion es que el templo de Salomon tendria que ser 
muy similar al de Ezequiel, en estructura, tamano, ubicacion con variaciones adaptandose a la epoca. 




Atrio interior del Templo de Salomon 
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FECHA DE INICIO DE LA CONSTRUCTION DEL TEMPLO 



1 Reyes 6:37.- El templo se comenzo a construir en el mes de Ziv, durante el cuarto aho del 
reinado de Salomon. 1 Reyes 6:38.- Se termino de construir en el aho once, en el mes de Bui. Asi 
la construccion del templo duro 7 ahos. 

La construccion del templo tardo 7 anos, el numero de trabajadores para la construccion =183.850 + 
los que se emplearon para trabajar la madera, eran muchisimos, con tanta mano de obra, seria 
absurdo pensar que el templo que construyo Salomon era solo el Santo y el Lugar Santisimo, tiene 
que por fuerza haber sido un edificio mucho mas grande! ! ! 




Mapa de Jerusalem 

En esta imagen vemos un mapa antiguo de la tierra Santa, en un circulo rojo he marcado el templo 
de Salomon. El templo estaba mas elevado que los otros edificios. 

En mapas antiguos como estos, se puede ver como era el templo de Salomon: cuadrado, colocado en 
un lugar alto, con terraplenes y canales para agua. Hay que recalcar que el templo de Salomon segun 
las imageries antiguas disponibles es identico en medidas al templo de Ezequiel. Se puede apreciar 
que el lugar tenia varios lugares mas altos y que no era pianos sino que tenia mucho relieve, estaba 
rodeado de hondonadas, posiblemente por alii pasarian rios, por el medio hay una hondonada que 
recorre de Oeste a Este pasando por el lado Sur del templo, es el rio Typheron que seguramente fue 
la fuente que proveia de agua a toda la ciudad y al templo para los cultos. 




El monte alto con el templo 
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DATOS SOBRE EL TEMPLO DE SALOMON 



Hay varios datos sobre el templo de Salomon, sin embargo no son tan detallados como los datos del 
templo de Ezequiel, cuando uno estudia profundamente los dos templos se da cuenta de que ambos 
se complementan y se asemejan. 

Area del atrio exterior =500 x 500 codos 

Area del Santuario: 

Area del templo o lugar Santo =60 x 20 = 1200 codos 

El area del Lugar Santisimo es igual a =20 x 20 = 400 codos 

El area del Vestibulo es igual a =10x20= 200 codos 

Area total del Santuario =1800 codos = 954 m2 




Axonometria del templo de Salomon segun Sonia Hidalgo Z 




Vista Este del templo de Salomon segun Sonia Hidalgo Z 
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MEDIDAS EN CODOS DEL TEMPLO DE SALOMON 



EDIFICIO 


REFERENCIA EN. 


LARGO 


ANCHO 


ALTO 


Templo 


1 Rey 6:2 - 6:17. 2 Cr. 3:3 


60 


20 


30 


Lugar santisimo 


1 Rey 6:16 - 6:20. 2 Cr. 3:8 


20 


20 


20 


Vestibulo del templo 


1 Rey 6:2- 2 Cr. 3:4 


20 


10 


30 


Camaras alrededor templo. pb 


1 Rey 6:5;6 - 1 Rey 6:10 




5 


5 


Camaras alrededor templo. 1° p 


1 Rey 6:6 




6 


5 


Camaras alrededor templo. 2°p 


1 Rey 6:6 




7 


5 


2 Querubines de oro 


1 Cr.28:18, 2 Cr. 5:7; 1 Rey 6:23,26 




10 


10 


2 Columnas delate del templo 


2Cr. 3:15 


6 


6 


35 


Capiteles sobre las columnas 


2 Cr. 3:15 






5 


Atrio interior, nave central 


1 Rey 6:36 - 1 Rey 7:21; 1 Rey 8:64 - 2 Cr. 
4:9, 2 Cr. 4:22 - 2 Cr. 6:13 - 2 Cr. 7:7 








Atrio mayor 


1 Cr.28:12,2Cr. 4:9,2 Cr. 6:13 


500 


500 






Vista del atrio interior del templo de Salomon 

OTROS EDIFICIOS CONSTRUIDOS POR SALOMON 

PALACIO: 1 Reyes 7:1 .-Salomon construyo su propio palacio, y lo termino en trece anos. 

1 Reyes 7:8.- El palacio en el que vivia Salomon estaba frente al Salon de la Justicia, separado por 
un patio. Este salon y el palacio se parecian mucho. 

1 Reyes 7: 8.- Y en la casa en que el moraba, habia otro atrio dentro del portico, de obra semejante a 
esta (al salon de Justicia). 

BOSQUE DEL LIBANO: 1 Reyes 7: 2-3.- Tambien edifico el palacio llamado «Bosque del 
Libano». Lo hizo de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Le puso un cielo raso de madera, 
sostenido por 45 vigas de cedro. Las vigas estaban distribuidas en 3 grupos de 15 cada uno, y se 
apoyaban sobre 4 hileras de columnas de cedro. 4.-Y habia tres hileras de ventanas, una ventana 
frente a la otra en grupos de tres. 5.- Y todas las puertas y los postes eran cuadrados, y una ventana 
estaba frente a la otra, en grupos de tres. 

SALON DE LAS COLUMNAS: 1 Reyes 7:6.- Ademas, Salomon construyo el Salon de las 
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Columnas, de 50 codos de largo, y 30 codos de ancho; y este portico estaba delante de las primeras, 
con columnas y techo. 

SALON DE LA JUSTICIA: 1 Reyes 7:7.- Tambien edifico el Salon de la Justicia, en el que 
Salomon escuchaba los problemas del pueblo y decidla como resolverlos. 

PALACIO PARA LA HIJA DEL FARAON: 1 Reyes 7:8.- Ademas, para la hija del rey de Egipto, 
su esposa, edifico otro palacio parecido al suyo. 

SANTUARIO: 2 Cronicas 3.-Estas son las medidas que dio Salomon a los cimientos de la casa de 
Dios. La primera, la longitud, de 60 codos, y la anchura de 20 codos. 

2 Cronicas 4.- El portico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de 
la casa, y su altura de 120 codos; y lo cubrio por dentro de oro puro. 

2 Cronicas 8.- Hizo asimismo el lugar santisimo, su longitud era de 20 codos segun el ancho del 
frente de la casa, y su anchura de 20 codos; y lo cubrio de oro fino que ascendia a 600 talentos. 




Imagen de la puerta dorada todavia existente en Jerusalen, segun Sonia Hidalgo Z. 

EL GRAN ATRIO O ATRIO EXTERIOR DEL TEMPLO 

1 Reyes 7:12.- Y en el gran atrio alrededor habia tres hileras de piedras labradas, y una hilera de 
vigas de cedro, y asi tambien en el atrio interior de la casa de Jehova, y en el portico de la casa 

EL ATRIO INTERIOR DEL TEMPLO 

1 Reyes 6:36:- v edifico el atrio interior con tres hileras de piedras labradas, y con una hilera de 
vigas de cedro. 

TRONO. 1 Reyes 10: 18:- Hizo tambien el rey un gran trono de marfil, el cual recubrio de oro 
purismo. 19 Seis gradas tenia el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y 
otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. 20:- Habia tambien doce 
leones puestos alii sobre las seis gradas, a uno y otro lado; en ningun otro reino se habia hecho un 
trono semejante. 

TERRAPLENES: 1 Rey 9:15.- Son grandes estructuras o muros de contention para contener un 
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gran movimiento de tierra o monte, estaban destinadas a dar estabilidad y mantener todo el peso del 
lugar donde se encontraba el templo, y Servian como estructura junto con arcos para dar paso a 
caudales de agua. 




REFERENCIA PARA LOS OTROS EDIFICIOS CONSTRUIDOS POR SALOMON 



PALACIO PROPIO 


1 Rey 7 


BOSQUE DE LIBANO 


1 Rey 7: 2-3 


SALON DE LAS COLUMNAS 


1 Rey 7:6 


SALON DE LA JUSTICIA 


1 Reyes 7:7 


PALACIO PARA LA HIJA DEL FARAON 


1 Rey 7:8 


TERRAPLENES 


1 Rey 9:15 



COMENTARIO. En el cuadro se citan los otros edificios que el Rey Salomon construyo con la 
referenda al lugar en las escrituras donde se encuentra el texto, no es mi intencion cansar al lector 
poniendo todo el texto que el lector mismo puede encontrar en 1 de Reyes capltulo 7. 

En Cronicas se pueden encontrar datos sobre el mobiliario del templo y todos los accesorios que 
eran necesarios para el culto, as! como la decoracion de las paredes y de los exteriores del templo. 




A trio interior del templo de Salomon. 
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Atrio interior del templo de Salomon, vista desde el Sur 

En el templo de Salomon al parecer los atrios estaban a la misma altura y se podia llegar a ellos 
pasando los arcos que estan en la planta baja de los edificios, esto es una gran diferencia con el 
templo de Ezequiel ya que para pasar de un atrio a otro hay que subir escaleras y los atrios estan 
delimitados por otras tantas camaras que juntas forman una verdadera fortificacion, de esta manera 
sera muy dificil que el templo del futuro sea destruido. 




Vista del atrio interior desde el lado Este 




Vista desde el lado Este del templo de Salomon 
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Se puede ver el muro exterior, el portal, los edificios que conforman el atrio exterior, el templo en el 
medio. 

Luego de observar, mapas, imageries y gravados antiguos, he llegado a la conclusion de que el eje 
central del templo de Salomon tendria que estar directamente alineado al eje de la puerta Dorada 
todavia existente en Jerusalem Desde este eje habria que medir hacia el lado Norte 250 codos y lo 
mismo hacia el lado Sur, 250 codos, entonces tendriamos los 500 codos a los que se refieren muchos 
autores y las escrituras. 

El muro Este, lugar donde se encuentra la puerta Dorada es casi perpendicular a los edificios que se 
encuentran al lado derecho hacia el Norte, alii seguramente debio existir otro muro que separaria el 
templo del exterior, fuera de este muro estaria un canal por donde pasaria un rio. Este primer Templo 
fue arrasado por la conquista babilonica en el ano 586 A.E.C., y sus objetos sacros robados y 
llevados a la dispersion, junto con el pueblo judio. 




Destruction del templo 

En esta imagen vemos el templo en llamas a la derecha y arriba, es la misma imagen que existe 
sobre el templo de Salomon dibujada por varios autores de la antiguedad. 




Destruction del templo 
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Todas las imageries tanto de la construction como de la destruction del templo coinciden con el 
aspecto o forma que tenia el templo. 

Para facilitar el estudio de este tema bastante dificil, he colocado al lado derecho una numeration 
para encontrar los textos mas facilmente y muchas imagenes antiguas asi como imagenes propias del 
templo, donde se puede apreciar desde mas cerca su fachada, sus atrios, el templo, el terraplen. Asi 
podemos hacemos una idea mas amplia del templo de Salomon, al entender este templo 
comprenderemos mejor al templo de Ezequiel como ya lo he expuesto anteriormente porque son 
muy similares. 

He de recalcar que este capitulo esta contenido en mi libro “El templo de Salomon, en forma 
ampliada en 128 paginas, mientras que en este tratado solo he dedicado 28 paginas sobre este 
templo. Para entender a Ezequiel es necesario comprender el funcionamiento del templo de 
Salomon, conocer las medidas y otros detalles. 
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I.-IL- EL TEMPLO DE LA RESTAURACION. 



Esdras3: 8.- En el ano segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalen, en el mes segundo, 
comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesua hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los 
sacerdotes y los levitas, y todos los que habian venido de la cautividad a Jerusalen; y pusieron a los 
levitas de veinte anos arriba para que activasen la obra de la casa de Jehova. 9.- Jesua tambien, sus 
hijos y... 10.- Y cuando los albaniles del templo de Jehova echaban los cimientos, pusieron a los 
sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con cimbalos, para que 
alabasen a Jehova, segun la ordenanza de David rey de Israel. 11.- Y cantaban, alabando y dando 
gracias a Jehova, y diciendo: Porque el es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre 
Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran jubilo, alabando a Jehova porque se echaban los 
cimientos de la casa de Jehova. 12.-Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas 
patemas, ancianos que habian visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban 
en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegria. 13.- Y no podia distinguir el 
pueblo el clamor de los gritos de alegria, de la voz del lloro; porque clamaba el pueblo con gran 
jubilo, y se oia el ruido hasta de lejos. 

Ciro rey Persa en el primer ano de su reinado, hizo pregonar: “Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con el y suba a Jerusalen y edifique la casa de Jehova Dios de Israel.” Ademas el 
rey Ciro entrego los utensilios que Nabucodonosor habia sacado de Jerusalen y los hizo llevar con 
los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalen. 

Luego del retomo del cautiverio y con el liderazgo de Zorobabel, Josue junto con sus hermanos, los 
levitas y todos los desterrados se hicieron los arreglos necesarios para reorganizar el Reino de Juda y 
reconstruir su Templo. (Esdras 3:8). 

Este templo restaurado por Zorobabel existio desde el ano 536 a. C. hasta su destruccion por 
Pompeyo en el 63 a. C. Hay pocos datos sobre este templo y al parecer tendria que ser identico al de 
Salomon ya que se habia de una restauracion mas no de una nueva construccion. 

La estructura del primer templo destruido les sirvio como base para reconstruirlo (Esdr 9,9). En ese 
tiempo todavia existian personas que recordaban la imagen del templo de Salomon y tuvieron la 
capacidad de informar de los detalles de la arquitectura del templo. (Esd 3,12; Hag 2,3). 

Primero se levanto y dedico el altar de Dios, luego se limpiaron los escombros carbonizados que se 
hallaban en lo que habia sido el Primer Templo. 

Finalmente, en el segundo mes del segundo ano (535 a.E.C.), y ante la emocion y el jubilo del 
publico alii congregado (Libro de los Salmos 116-118), se pusieron los cimientos del Segundo 
Templo. Este acto tuvo importancia para el pueblo hebreo. Es de suponer que levantaron las paredes 
a partir de las bases del edificio destruido, entonces las medidas del templo no cambiarian, sino que 
serian las mismas que las del edificio que construyo el rey Salomon.. . 

Hubo un tiempo en que se interrumpio la reconstruccion del templo debido a problemas con los 
samaritanos, Esdras 4, los samaritanos buscaban frustrar el proposito de construir el Templo. 

En el anO 516 a.E.C., el Templo estaba terminado y listo para su consagracion. Esdras 6:15, el 
Templo fue terminado el tercer dia del mes de Adar, en el sexto ano del reinado de Dario I. 

No hay imagenes de este templo motivo por el cual la gente lo representa como el templo de 
Herodes, esto es un error ya que segun lo que podemos leer y confirmar es que este templo de la 
restauracion se hizo en base al primer templo ya destruido y es mas probable que se pareciera al 
templo de Salomon. 
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I.-IIL- EL TEMPLO DE HERODES. 



Alrededor del 19 a. C. pasados diez siglos de la destruccion del primer templo, el rey Herodes 
comenzo la renovacion del templo. A esta nueva construccion se le conoce como el Templo de 
Herodes, pero tambien se le llama Segundo Templo. Fue destruido por las tropas romanas al mando 
de Tito en el ano 70 a. C. 




Axonometrla del Beith Hamikdash (templo) de Herodes 

Herodes mando a reconstruir este templo para agradar a la poblacion judia, invirtio mucho material 
costoso, esfuerzo y trabaj adores para completar la construccion del templo, lo revistio de un material 
que a la distancia parecia brillar intensamente semejante a la nieve y era muy hermoso segun la 
descripcion del historiador Flavius Josephus. El Santuario tenia forma de "T" invertida y mide 140 
x 300 codos. El atrio es rectangular. El rey Herodes se encargo ademas de agrandar la planicie del 
templo, rellenando los canales que bordeaban al templo de Salomon con los escombros que 
quedaron del templo destruido y construyendo grandes arcos y bovedas para reforzar la planicie. 

Herodes construyo el templo sobre los fundamentos del Santuario del templo de Salomon, el atrio 
delante del templo donde estaba ubicado originalmente el altar paso a ser el patio de las mujeres. El 
edificio estaba dividido en patios: el superior donde estaba ubicado el Santuario, era cuadrado; el 
segundo patio o atrio estaba a 10 escalones mas bajo que el primero, a el solo accedian los 
sacerdotes; habia una ffanja intermedia para los israelitas y el atrio exterior, llamado patio de las 
mujeres tenia a su vez cuatro patios cuadrados en sus esquinas destinados para los utensilios del 
Sacrificio de los animales y otras actividades. El conjunto del edificio estaba rodeado de un muro. 

Este texto solo es un resumen del templo de Herodes, de manera que si alguien desea profimdizar en 
el estudio del Beith Hamikdash o templo de Herodes, puede hacerlo consultando mi segundo libro 
llamado “El templo de Herodes. “ 

Alrededor de este edificio se agregaron galenas con muchas columnas para que los visitantes se 
resguardaran del clima: el sol y las lluvias, mas este atrio exterior quedo en una posicion asimetrica 
en cuanto al edificio del templo. El edificio crecio masivamente hacia arriba, dejando a un lado las 
camaras que rodeaban al templo de Salomon y en su lugar se construyeron varias capas de paredes 
dejando espacios vacios entre pared y pared. 
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PORTALES DEL TEMPLO DE HERODES. 




Ubicacion y portales del templo de Herodes 

Habian cinco portales 

A1 Norte: Portal Tedi 
A1 Sur: 2 portales de Jidda 
A1 Este: Portal Shushan 
A1 Oeste: Portal Kiponus 

SECCIONES DEL TEMPLO 



Se componla de 5 sectores: 

1. - Atrio de las damas o Ezrat Nashlm 

2. - Atrio o Azara 

3. - Santuario o Heikal 

4. - Atrio exterior 

5. - Patio exterior 
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1.- ATRIO DE LAS DAMAS O EZRAT NASHIM 



Este atrio estaba ubicado delante del atrio del Santuario, hacia el lado Este, contenla un balcon 
reservado a las damas, de ahl su nombre: Atrio de las Mujeres. El patio de este atrio era un lugar 
destinado a celebraciones. 



Desde este patio se subia por 1 5 gradas al Templo en el lado Oeste, donde se encontraba un portal 
llamado Shar Nikanor, (Puerta de Nicanor) que dividia la seccion de las mujeres de la seccion de los 
israelitas y del atrio del templo. Fuera del atrio interior habia una plataforma o terraza a la que se 
subia por escalones. Esta plataforma estaba rodeada de un pequeno muro llamado Zorag y tenia 13 
portillos. 




MURO INTERIOR 





Atrio o patio de las mujeres 

LAS CAMARAS EN EL PATIO DE LA MUJERES 

En cada esquina de este atrio habian camaras sin techo para diferentes usos del Templo: 

1. - Camara de los nazarenos, Lishkat haNetzirim, ubicada en el lado Noreste del patio de las 
mujeres. Aqui los nazarenos se rasuraban el cabello y cocian la ofrenda de paz. 

2. - Camara de la lena, Lishkat Dir Haetzim, ubicada en el lado Sureste del patio de las mujeres.. Los 
sacerdotes con algun defecto fisico se dedicaban a controlar que la madera no estuviera agusanada. 

3. - Camara de los leprosos, Lishkat HaMetzoraim; ubicada en el lado Noroeste del patio de las 
mujeres.. Los leprosos que se habia curado tenian que purificarse haciendo una inmersion para poder 
ingresar a Jerusalem 

4. - Camara del aceite, Lishkat Beit Shmania, ubicada en el lado Suroeste del patio de las mujeres.. 
Se guardaba el vino y el aceite. 

5. - Camara del tribunal, Lishkat Beit Din. El tribunal tenia 23 jueces, habia otro tribunal con 23 
jueces en la entrada Este del monte del Templo. 
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2.- ATRIO DELANTE DEL TEMPLO 



Este atrio estaba ubicado entre el atrio de las damas y el atrio interior del templo, se accedia a el por 
la puerta de Nicanor, ubicada en el lado Oeste del patio de las mujeres, y por una puerta con escalera 
en el lado Sur. En este atrio habian tres sectores: 

1. - El sector de los Israelitas. 

2. - El sector de los Kohanim (sacerdotes del templo) 

3. - El sector donde estaba ubicado el altar. 

En la section de los israelitas, o Azarah, permanecian de pie los peregrinos de las festividades, tenia 
un area rectangular de 135 xll codos. Junto a este atrio habia un area con las mismas dimens iones 
conocida como Azarat Kohanim, destinado a los Kohanim. 

Estos dos atrios ocupaban la parte Este del atrio interior y estaban ubicados paralelamente el uno del 
otro. El de los israelitas estaba cerca de la puerta de Nicanor, el atrio de los Kohanim estaba hacia el 
atrio interior y altar. 

Habian tres camaras, dos hacia el Norte y una hacia el lado Sur. A este atrio se podia entrar por el 
lado este por la puerta llamada de Nicanor y por el lado Sur. En este atrio tambien estaba el altar y 
las escaleras para subir al templo. Segun el el piano de la Mishnah en este atrio (ver piano Nr. 7) 
habian 4 camaras, dos a cada lado del atrio, 4 torres y 4 escaleras. 




Atrio interior de los Israelitas, de los Kohanim y el altar 

El patio de los Israelitas y de los Kohanim se encuentra entre el atrio y las camaras que estan abajo o 
lado Este. Las camaras y escaleras de cada lado del atrio guardan simetria. 

3.- ATRIO DEL SANTUARIO O HEIKAL 

Este atrio estaba ubicado hacia el Oeste detras del atrio central, se accedia a el por escaleras desde el 
patio y por puertas con escaleras por el lado Norte y Sur. En este atrio estaba ubicado el Kodesh y el 
Kodesh Hakodashim, habian ademas varias camaras alrededor. 

EL KODESH 

Tenia 40 codos de largo, 20 de ancho y 40 de alto. Las paredes estaban recubiertas con madera 
enchapada en oro y con relieves de palmeras, vinas, flores y angeles. 

KODESH HAKODASHIM - SANTO DE SANTOS 

El Santo de Santos, era la parte mas sagrada de todo el Templo y estaba ubicado detras del Lugar 
Santo. Sus dimensiones eran 20 codos de largo, 20 codos de ancho, y 40 codos de alto. El piso, las 
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paredes y el techo estaban enchapados en oro, al igual que el Kodesh. 




Santuario (Kodesh) y Santo Santorum (Kodesh HaKodashim) 

CAMARAS DEL ATRIO DEL TEMPLO 



Lishkat Lejem HaPanlm - 
Lishkat HaJotamot - 
Lishkat HaTelaim - 
Lishkat Beit HaMoked - 
Lishkat HaMelaj - 
Lishkat HaParva - 
Lishkat HaMadijin - 



Camara del Pan de la Proposicion 

Camara de los Sellos 

Camara de los Cameras 

Camara Corazon 

Camara de la Sal 

Camara Parva 

Camara de Enjuague 



OTRAS CAMARAS: 



Lishkat Pinjas HaMalbish. Camara de Pinjas el Vestidor con prendas especiales para los Kohen. 
Lishkat Osei Javitin. Camara de la Ofrenda de 12 panes homeados. 

Lishkat HaGazit. Camara de la Piedra Tallada o sala del Gran Sanhedrin con 71 miembros. 
Lishkat Parhedrin. Camara donde el Kohen Gadol, vivia los 7 dias anteriores a lorn Kipur. 
Lishkat HaGola. Camara de la Fuente desde donde se extraia agua fresca. 

Lishkat HaMelal. Camara de la Sal, habitacion utilizada para almacenar sal. 

Lishkat HaParva. Camara del Cuero, se preservaban los cueros de las ofrendas. 

Lishkat HaMadijin. Camara donde se lavaban los Korbanot. 

Lishkat Beit Avtinus. Camara en la que se mezclaba el Ketoret (incienso). 

Lishkat HaKinorot. Camara destinada a guardar los instrumentos musicales y practicar niusica. 



PORTALES. 



Shaar HaMaim o Portal del Agua. Se abria en las fiestas de Sucot para traer agua para la Libacion. 
Shaar HaBejorot o Portal de los Primogenitos. La ofrenda del primogenito era traida por este Portal. 
Shaar HaDelek o Portal de la Lena. Por este Portal se traia la madera a usarse para el altar 
Shaar HaElyon o Portal Superior, era el portal mas alto del Beit Hamikdash. 

Shaar HaNitzotz o Portal de la Chispa, se mantenian carbones ardiendo para encendedor fuego. 
Shaar HaKorban o Portal del Sacrificio, por este Portal se traian las ofrendas Kodesh HaKadoshim. 
Shaar HaNashim o Portal de la Damas, donde las mujeres podian observar las ofrendas traidas. 

Shaar Nikanor o Portal de Nikanor, su nombre se debia a la persona que dono sus puertas de bronce, 
tenia ademas dos Entradas Pequenas y estaba ubicado al Oeste del atrio de las mujeres. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS TEMPLOS DE SALOMON Y HERODES 



TEMPLO DE SALOMON 


TEMPLO DE HERODES 


500 x 500 codos 


135 x 300 codos 


Orientacion Este - Oeste 


Orientacion Este - Oeste 


Estuvo ubicado sobre la planicie de 500 x500 codos 


Estuvo ubicado sobre la planicie agrandada 


Forma cuadrada 


Forma rectangular 


Simetria 


Asimetria 


El Santuario es rectangular con un pilono delante 


El Santuario tiene forma de “T” 


El Santuario esta colocado en medio 


El Santuario esta colocado hacia el lado Norte 


El Santuario esta rodeado de 7 atrios mas pequenos 


El Santuario esta rodeado de un atrio grande 


El Santuario tiene un area delante 


El area delante del Santo pasa a ser el atrio de damas 


El patio de las mujeres no existe 


El patio de las mujeres esta delante del atrio interior 


El edificio se parece a una gran ciudad 


El edificio no se parece a una gran ciudad 


Las puertas tienen un orden 


Las puertas no tienen un orden preciso 


El templo se construyo de acuerdo a pianos de Dios 


El templo se construyo sobre los cimientos hallados 


Todo el conjunto de edificios tiene 3 pisos 


El templo tiene edificios de diferente altura 


Perfeccion 


Imperfeccion 


Los pianos fueron concebidos por el Rey del 
Universo 


Los pianos fueron concebidos por “un” Rey 









COMENTARIO. 

Este capltulo solo es un resumen de mi libro: “El templo de Herodes segun la Mischnah”. He tenido 
que fragmentarlo y ampliarlo aparte debido a la cantidad de informacion que poseo, ademas es un 
libro unico ya que contiene los versos del tratado Midot de la Mishna “Las medidas del templo”, con 
imagenes propias y con imagenes del templo de Herodes, las que he dividido y agregado 
comentarios. En la literatura que encontre en espanol, el libro estaba incompleto faltando las 
medidas del altar, sin embargo he encontrado una version alemana completa, la que he traducido al 
espanol y de esta manera he completado las hojas que faltaban. 



Los textos no siempre coinciden con los pianos existentes y de que el templo de Herodes tambien 
era de 500 m cuadrados y era mas simetrico de lo que se ve en pianos actuales. 
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I.- IV.- EL TEMPLO DE EZEQUIEL. 







Vista frontal del templo de Ezequiel 

Es el que vio Ezequiel y es objeto de este estudio, este templo no debe confundirse con el “templo 
de los ultimos dias” que sera reedificado en Jerusalem Ese templo no ha sido construido aun. 

Hubo tres exilios de Judea a Babilonia. El primero en el ano 605 a. C. el segundo en el ano 597 a. C. 
cuando Ezequiel fue llevado a Babilonia; el tercer exilio en el ano 586 a. C. despues de la 
destruccion de Jerusalen y del templo por el ejercito babilonio. El profeta Ezequiel escribe sobre el 
templo en el ano 572 a. C., 14 anos despues de la destruccion del templo y veinticinco anos de 
permanecer en el exilio. En su vision, Ezequiel ve un templo que todavia no habia sido construido. 

Hasta la fecha este libro estaba sellado al entendimiento humano, han pasado mas de dos mil anos 
sin que se pueda comprender exactamente las medidas y el diseno del templo, han habido autores en 
la antigiiedad que intentaron desvelar este libro entre ellos Villalpando, Newton. 

Se especula que la construccion del templo de Ezequiel comenzara siete anos despues de la segunda 
venida del Mesias, se tardaran siete anos en construir. 
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Vista Sur del templo de Ezequiel 



Al 



PROPOSITO DEL TEMPLO DE EZEQUIEL 



1. - Revelar a la Humanidad la Divina Presencia. Maimonides, en su estudio Hilchos Bais 
HaBechirah ( Las leyes de la casa escogida de Dios), dijo que el templo tenia el proposito de revelar 
que la Shequina o Gloria de Dios estaba encima del propiciatorio del Area del Pacto. 

2. - Servir como el lugar escogido por Dios para ofrecer los sacrificios divinos, esto se indica en el 
libro del Exodo. El Senor le ordeno a Moises: «Di a los hijos de Israel que tomen para ml ofrenda; 
de todo varon que la diere de su voluntad, de corazon, tomareis mi ofrenda» (Exodo 25:2). 

3. - Lugar a donde descendera el Altisimo; donde morara en el Milenio; es el lugar de Su trono 

Ezequiel 43:7.- “Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posare las 
plantas de mis pies, en el cual habitare entre los hijos de Israel para siempre; y nunca mas 
profanara la casa de Israel mi santo nombre, ... esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del 
monte, el recinto entero, todo en derredor, sera santisimo. He aqui que esta es la ley de la casa ”. 

Ezequiel 48:35 El perimetro total sera 18.000 codos (9.540 metros). Y en adelante, el nombre de la 
ciudad sera: "El Senor esta alii". 

4. - Servir como centra de adoracion en el Milenio. 

Segun la profecia, sera el lugar donde se congregara toda la gente sin importar, raza, nacion o 
creencia, judios o gentiles, todos concurriran al templo para adorar al verdadero y unico Dios. 

5. - Regreso de los israelitas a su tierra prometida. 

6. - Restablecer el templo, o mejor dicho construir uno nuevo mientras que se restablece la tierra 
entera en todos los aspectos, ya sea economica, politica y socialmente. 

7. - Redistribuir la tierra. 

Ezequiel 45:1 “ Cuando ustedes hagan el sorteo para repartirse el pals en herencia, reservaran un 
tributo para el Senor, una fraccion santa de territorio, 25.000 codos (13.225m) de largo por 20.000 
codos (10.600 m) de ancho. Ese territorio sera santo en toda su extension. ” 




Axonometrla Sueste del templo de Ezequiel 
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MEDIDAS DEL TEMPLO DE SALOMON Y DE EZEQUIEL 



EDIFICIO 


SALOMON CODOS 


EZEQUIEL CODOS 




LARGO 


ANCHO 


ALTO 


LARGO 


ANCHO 


ALTO 


Templo 


60 


20 


30 


60 


20 




Lugar santisimo 


20 


20 


20 


20 


20 


20 


Vestlbulo del templo 


20 


10 


30 


20 


10 


30 


Camaras alrededor templo. pb 




5 


5 








Camaras alrededor templo. 1° p 




6 


5 








Camaras alrededor templo. 2°P 




7 


5 








2 Querubines de oro 




10 


10 








2 Columnas delate del templo 


6 


6 


35 


5 


5 




Capiteles sobre las columnas 






5 








Atrio interior o de los levitas 








100 


100 




Atrio mayor 








400 


100 





Las medidas del Lugar Santo, del Lugar Santlsimo y del vestlbulo son identicas, por lo que se podrla 
deducir que todo el resto de medidas seran iguales, en el templo de Salomon hay medidas de las 
alturas que se complementan con las de Ezequiel, haciendo una comparacion de los dos templos 
llegaremos a una conclusion mas verdadera que si nos valieramos solo de una de las descripciones. 
En Salomon sabemos la anchura de las camaras alrededor del templo, mientras que en Ezequiel solo 
se nos dice que las camaras se ampliaban de un piso a otro. 

Las medidas de las columnas delante del templo Joachin y Boas, son diferentes; en Salomon tienen 
6 codos de ancho, en Ezequiel tienen solo 5 codos por lado. La altura de las columnas de Salomon 
podrian completar las alturas de las columnas en Ezequiel. En Ezequiel tenemos la explication 
completa de las medidas y forma de los atrios exterior e interior, mientras que en Salomon solo se 
nombra que habia un atrio interior. 

Las medidas del patio del atrio interior en Ezequiel son 100 codos x 100 codos. 

La superficie total del templo en codos = 500x500 codos = 250.000 codos. 

La superficie total del templo en metros cuadrado = 265m x 265m = 70.225m2 




Fachada Sur del templo de Ezequiel 
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LA VISION DEL TEMPLO FUTURO SEGUN EZEQUIEL 



En los siguientes capitulos se tratara de explicar la description del templo segun el profeta Ezequiel, 
siguiendo su texto verso a verso, se han anadido graficos, pianos con medidas y comentarios 
explicativos para facilitar la comprension del texto. 

Cada edificio tiene sus medidas, forma y ubicacion en el conjunto de edificios, estos a la vez se 
comunican con pasillos, balcones, terrazas. Cada edificio tiene 3 pisos y esta separado de los otros 
edificios dando la impresion de que fuera una ciudad muy grande: Ezequiel 40: 5 














Fachada Este del templo de Ezequiel 

COMENTARIO: Se llamara “Portaf’al edificio de entrada tanto al atrio exterior como al interior, 
este edificio consta de un porche exterior, 6 camaras de 6 codos por lado, distribuidas 3 a cada lado 
de un eje central, estas camaras ademas estan separadas por grandes columnas de 5 codos por lado y 
el edificio consta ademas de un porche que da al atrio interior. El portal tiene 50 codos de largo por 
25 codos de ancho, medidas interiores del edificio y 10 codos de las torres de vigilancia, en palabras 
de Ezequiel “e hizo columnas”, de manera que el largo total del edificio son 60 codos. El portal no 
debe confundirse con la palabra puerta. 

Este tratado se ha realizado siguiendo la description del profeta Ezequiel para que todo el mundo 
pueda estudiar consultando el libro de Ezequiel como libro unico para el estudio comparativo. 
Ademas a la derecha de la pagina se han agregado cifras numericas para encontrar facilmente el 
texto requerido. 
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Vista Norte del templo de Ezequiel 
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PARTES DEL TEMPLO DE EZEQUIEL 



1. - Muro exterior 

2. - Portales exteriores 

3. - 30 camaras alrededor del muro 

4 - Atrio exterior. 

5. - Portales interiores 

6. - Atrio interior 

7. - Camaras de los portales interiores 

8. - Camara Norte y Sur 

9. - Lugar Santo o templo 

10. - Lugar Santisimo 

11. - Altar 

12. - Edificio detras del Santo 

13. - Pavimento alrededor del Santo 

14. - Mar de Bronce 

15. - Edificios situados a cada lado del Lugar Santo o templo 

16. - Camaras alrededor del Santo 

17. - 4 edificios en cada esquina del muro 

18. - Atrio triple y edificio destinado a los Cohanim de turno 

19. - Portales cerrados 

20. - Lugar de aseo para los Cohanim 




Planta del templo de Ezequiel 
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LAS MEDIDAS DEL TEMPLO 



Las medidas no solo son importantes, sino exactas, estan dadas en canas y codos, sin embargo ha 
traves de los tiempos se han perdido o confundido las proporciones reales de este tipo de medidas 
antiguas, por ello hay desacuerdos sobre si la cana equivale a 45cm, 47cm, 50cm, 52,5cm o 53 cm. 

Independientemente de los centimetros que empleemos para definir un codo hay que tomar en 
cuenta que las medidas dadas en canas, no alteran o cambian la description del edificio sino que 
siguen siendo las mismas independientemente de si se da a un codo una dimension de 50cm o 53 cm. 
Para poder construir el templo tendriamos que tomar el metro como unidad principal para medir, 
llegando a un acuerdo en cuanto a la dimension de una cana. Particularmente he tornado como la 
medida de un codo equivalente a 53cm ya que considero que es una medida que se ajusta a mi 
diseno del templo, y por consecuencia he utilizado multiplos y submultiplos de 53 cm. Por ejemplo 
la altura de una grada sera la mitad de un codo = 26,5 cm y todos los componentes de los edificios 
como ventanas, puertas, pasillos, habitaciones estan en relacion con esta unidad. 

Debo anadir que para descifrar los versos me he valido de mis conocimientos de la arquitectura, de 
una fuerte imagination y de la intuition, tres componentes basicos pero muy valiosos para la 
consecution de este trabajo y por ello he adoptado la medida de un codo como 53cm, esto significa 
que una cana (6codos) seria igual a 6 x 5cm = 3,18 metros. 

EQUIVALENCIA EN METROS DE LOS CODOS UTILIZADOS POR EZEQUIEL 



CODOS 


METROS 


CODOS 


METROS 


CODOS 


METROS 


CODOS 


METROS 


1 


53 cm. 


6 


3,18 m. 


20 


10,60 m. 


60 


31,80 m. 


2 


1,06 m. 


8 


4,24 m. 


25 


13,25 m. 


100 


53 m. 


4 


2,12 m. 


10 


5,30 m. 


30 


15,9500 


500 


265 m. 


5 


2,65 m. 


13 


6,89 m. 


50 


26,50 m. 


1800 


9540 m. 



1 codo = 53 cm; 2 codos = 1,06 m; 3 codos = 1,59m . . . 



RELACION DE ALTURA5 




ALTAR 



Los personajes del templo como modulos de medidas 

El hombre de azul (Ezequiel) mide 1,85m. El hombre de bronce mide6 codos = 3,18m y el 
Querubin mide 10 codos de alto= 5,30m 
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MEDIDAS EN CODOS DEL TEMPLO DE EZEQUIEL 



LUGAR O EDIFICIO 


ANCHO 

CODOS 


LARGO 

CODOS 


ALTO 


ANCHO 

METROS 


LARGO 

METROS 


Muro 


6 


500 


6 


2,65 m. 


2,65 m. 


Paredes de los portales 


2 


2 




1,06 m. 


1,06 m. 


Columnas decorativas ex. de los portales 


2 


2 




1,06 m. 


1,06 m. 


Columnas interiores de los portales 


5 


5 




2,65 m. 


2,65 m. 


Puertas 


6 


6 




3,18 m. 


3,18 m. 


Camaras de los portales 


6 


6 




3,18 m. 


3,18 m. 


Portales exteriores 


25 


50 




13,25 m. 


26,5 m. 


Portales mas torres 




60 






31,80 m. 


Atrio exterior 


100 


400 




53,00 m. 


212,0 m. 


Atrio interior 


100 


100 




53,00 m. 


53,00 m. 


Portales interiores 


25 


50 




13,25 m. 


26,5 m. 


Templo 


20 


60 




10,60 m. 


31,80 m. 


El Santisimo 


20 


20 




10,60 m. 


10,60 m. 


Pavimento 


20 


100 




10,60 m. 


53,00 m. 


Edificio detras del templo 


70 


90 




37,10 m. 


47,70 m. 


Edificios en cada esquina del edificio 


30 


40 




15,90 m. 


21,20 m. 



50GCQDOS 

3UR 




500 CODOS 

NORTE 



Medidas de la planta del templo de Ezequiel 
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II.-L- EXPLICACIONES DE EZEQUIEL 

CAPITULO 40. 



LOS PORTALES Y ATRIOS DEL TEMPLO 

En este apartado se seguira la description del templo, verso a verso. El texto original de Ezequiel se 
pondra en letra negrita y cursiva para diferenciarlo de los comentarios. 

Ezequiel 40: 1.- En el aho 25 de nuestra cautividad, al comienzo del aho, el dla 10 del mes 
primero, 14 ahos despues que Jerusalen habla sido conquistada, en ese mismo dla vino sobre ml 
la mano de Jehova y me llevd Alla. 




Imagen de la conquista de Jerusalen. 

El profeta Ezequiel estaba en cautiverio cuando tuvo la vision del templo, es posible que tuviera 
todavia muy presente el aspecto del primer templo, sin embargo el templo que ve es un templo no 
construido aun, por la description tan detallada que hace del templo da la impresion de que el 
profeta estaba describiendo al templo de Salomon. Cuando uno estudia los dos templo encuentra 
muchas similitudes y al parecer un templo se complementa con el otro, en el uno hay descripciones 
que no se ven en el segundo y en el segundo hay medidas que no estan en el primero. 

Para entender la description del templo de Ezequiel hay que comprender el templo de Salomon, en 
el esta muy detallado el lugar Santo y sus camaras sobre todo las alturas, mientras que en Ezequiel 
aunque muy detallada la vision de las medidas de largo y de ancho nos da solo dos medidas de 
altura: la del alto del muro exterior y la del alto de los cimientos de las camaras alrededor del 
templo. Es como para suponer que las medidas ya se conocen y que no hace falta repetir. 

Ezequiel 40: 2 En visiones de Dios me llevd a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy 
alto, sobre el cual habla un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte Sur. 

La frase: “ habla un edificio parecido a una gran ciudad” es clave para comprender la forma del 
edificio, nos muestra como debe ser el diseno del templo, se parece a una ciudad porque esta 
compuesta de varios edificios y juntos conforman un gran edificio. En este grabado antiguo se puede 
apreciar al fondo un edificio grande, colocado en una parte alta y a la vez sugiere ser una ciudad. He 
podido observar que la mayoria de autores que han realizado estudios similares sobre los pianos del 
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templo, lo representan como un edificio grande con otros edificios mas pequenos al rededor, lo cual 
es falso ya que el texto especifica que era un edificio grande, nunca pone habia un edificio central 
grande con otros mas pequenos alrededor. Para que se cumpla el verso, todos los edificios 
incluyendo templo tendran que tener medidas similares. 




En estas imagenes podemos vemos que el templo era cuadrado, se pueden apreciar las torres, los 
atrios, el templo centrado en medio de todo el conjunto de edificios, los terraplenes o muros de 
contencion y los puentes o accesos hacia el templo. Tambien podemos ver que alrededor del “Monte 
alto” y bajo los puentes habian arcos que Servian como un canal grande para conducir los rios de 
aguas que rodeaban el templo. 




Templo de Salomon visto desde arriba 



55 





EL HOMBRE CON ASPECTO DE BRONCE 




El hombre de bronce con una caha en la mano, delante del muro 

Ezequiel. 40:3 — “Me llevo alii, y he aqui un varon, cuyo aspecto era como aspecto de bronce; y 
tenia un cordel de lino en su mano, y una caha de medir; y el estaba a la puerta. 




El hombre de bronce delante de la puerta 

Este varon con aspecto de bronce no sabemos si es un hombre, un angel o un ser imaginario, su 
aspecto como de bronce nos da a entender que tenia la piel color canela o marron, no sabemos que 
altura tiene, yo lo he representado con una altura de 6 codos como elemento de medicion del templo, 
no se debe pensar que este hombre era un gigante, no tenemos datos sobre sus medidas. El otro 
personaje de este relato es el profeta Ezequiel ya que el es el que ve la vision del templo y es 
transportado a Israel, lo he representado con una medida de 1,80 de alto (altura de un hombre 
comun), ademas sirve como elemento de medicion del templo. 
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MENSAJE DEL HOMBRE DE BRONCE A EZEQUIEL 

Ezequiel 40:4.- Y me hablo aquel varon, diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con 
tus oidos, y pon tu corazon a todas las cosas que te muestro; porque para que yo te las mostrase 
has sido traldo aquL Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. 

“Mira con tus ojos y oye con tus oidos” osea: presta mucha atencion porque lo que veas tendras que 
contar a los Israelitas. Pon tu corazon, no solo debera prestar mucha atencion sino que poner todo el 
esfuerzo necesario para entender el mensaje y transmitirlo luego fielmente. 

Aqui empieza la verdadera descripcion del templo y sus medidas, sus camaras, sus atrios, sus 
edificios, sus entradas, salidas, porches, mobiliario, altar, etc. Cada edificio tiene medidas exactas y 
ocupa un lugar determinado en el conjunto de edificios, se complementan unos a otros y juntos 
conforman el edificio muy grande semejante a una ciudad. Las medidas se repiten en lo que se 
refiere a la descripcion de los portales tanto exteriores como interiores, por lo que uno podria pensar 
que todos los capitulos siguientes son iguales sin embargo no es asi, ya que Ezequiel con cada 
repetition de las medidas anade alguna nueva descripcion dando paso a la mejor comprension del 
texto y a la vez confirmando alguna teoria que al principio era solo conjetura. Es recomendable 
seguir el texto de Ezequiel a pie de la letra sin dejar ningun capitulo aparte. 
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MURO EXTERIOR 



Ezequiel 40:5.- Entonces vi que por el exterior del templo habla un muro, todo alrededor, y en la 
mano del hombre habla una caha de medir de 6 codos ( 3.18 m), cada codo era de un codo y un 
palmo menor (53 cm). Midio el espesor del muro, y tenia 3.18 metros (una caha) y 3.18 metros de 
alto. 






| 50Q CODOS 

tn 

I 



Muro de 500 x 500 codos 

DATOS Y MEDIDAS DEL MURO, UBICACION Y ORIENTACION 

El muro rodea a todo el conjunto de edificios, es cuadrado con ampliaciones en cada esquina para 
contener otros edificios que se describiran mas adelante. 

Ancho = 6 codos o una cana = 3,18m. 

Alto = 6 codos o una cana = 3,18m. El alto es identico al ancho. 

Largo: = 500 codos. La medida de 500 codos es la distancia de uno de los lados del muro. 

Es importante notar que Ezequiel en toda la description nos da solamente dos alturas, a saber: la 
altura del muro y la altura de los cimientos de las camaras alrededor del templo, por lo que se puede 
deducir que el resto de edificios tendran medidas proporcionales al alto y al ancho del edificio. 
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FUNCION DEL MURO 



1. - Separar el lugar Santo del profano 

2. - Proteger y dar seguridad al edificio 

3. - Dar la dimension total del edificio 

4. - Vigilancia del edificio. 

5. - Delimitar la zona 



Norte 




Medidas del muro: 6 codos de ancho y 6 codos de alto 

PERIMETRO DEL MURO 

500 codos por lado = 2000 codos 

El muro tiene una cana de altura = 3,18m. de manera que el edificio principal y el resto de edificios 
seran proporcionalmente mas grandes que el muro, ya que el muro solo es una parte del edificio y 
sirve para delimitar la zona y protegerla y de ninguna manera puede ser mas importante que el 
edificio en si. 

Este comentario lo hago porque he podido observar algunos trabajos de personas que han intentado 
recrear el templo y lo representan con un muro igual de alto que el mismo templo y que los edificios 
alrededor, cuando la verdad es que una de las pocas medidas que conocemos con certeza es la altura 
del muro que son 6 codos o 3,18 metros, de manera que si se representa al muro tan alto como un 
edificio de 3 pisos, seria como afirmar que cada piso tendria poco mas o menos que 1 metro de alto 
o que el muro estaria representando una altura de 3 pisos, unos 10 o 12 metros de alto, dependiendo 
de la altura de cada piso. Son detalles que a simple vista no son percibidos pero que llaman la 
atencion por la falta de realidad al momento de proyectar. 

Sabemos que el muro rodea la “ciudad”, la ubicacion de este muro con respecto al portal, solo lo 
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sabremos una vez que hayamos ubicado el edificio que estara detras del templo en el que se nos dan 
las medidas exactas, desde el muro exterior en el Oeste de este edificio, mediremos 500 codos hacia 
el Este y obtendremos la ubicacion del muro al lado Este, entonces sabremos si el muro esta a la 
altura de la puerta de entrada, delante de ella o a los lados de las torres. Este muro es cuadrado, sin 
embargo se podra ver mas adelante que el muro rodea otros 4 edificios ubicados en las esquinas del 
conjunto de edificios, de manera que su aspecto cambia ligeramente. 




Algunas medidas en codos 

“... y en la mano del hombre habla una cana de medir de 6 codos (3.18m), cada codo era de un 
codoy un palmo menor (53 cm). ” 

1 codo = 53 cm. 1 cana = 53 cm x 6 codos = 3,18 m. 




Hay varias teorias sobre la medida de los codos en centimetros, he comparado las medidas 
adoptadas de otros autores y he podido comprobar que no hay un acuerdo en cuanto a este tema, por 
ello he decidido personalizar las medidas en codos, tomando una distancia promedia, he adoptado la 
medida de 1 codo = 53 cm. Esta cana se repite en varias descripciones del edificio y sera tomada 
como multiplo y submultiplo para el diseno del edificio. 
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EL HOMBRE DE BRONCE Y EL QUERUBIN COMO UNIDADES DE MEDIDAS 




Hombre en azul = 1,85 metros de altura; hombre de bronce = 3,18m. Querubm = 5,30m. 

Se han tornado estos personajes como relacion de medidas, no hay que creer que el hombre de 
bronces es un gigante, Mezquital nos habla de su aspecto pero no nos dice que tamano tiene, solo 
sabemos que lleva en su mano una cana de medir de 6 codos y un hilo de lino. Lo he representado 
del tamano de 6 codos = 3,18m. 

La figura mas pequena tiene una medida de un hombre comun actual: 1,85 metros de altura, lleva en 
su mano una vara de medir de 5 codos = 2,65 m. 

El Querubm es mas grande, tiene 10 codos de altura= 5,30 metros, equivale a casi dos pisos de una 
casa actual comun, este personaje esta en el Sanctum Sanctuorum o Santo de los Santos, su altura es 
igual a la extension de sus alas. 

Cuando vemos todo el templo casi no nos percatamos del hombre del bronce y su acompanante, ya 
que las dimensiones del templo son tan grandes que estos personajes se quedan muy pequenos para 
registrarlos. 

En toda la descripcion del templo Ezequiel nos das solo tres alturas: la del Hombre de bronce= 6 
codos, la altura del muro = 6 codos y la altura de los cimientos de las camaras que rodean el templo 
= 6 codos. 

A simple vista esto de las alturas pareceria muy complicado, sin embargo sabemos que muchas 
medidas estan descritas en el templo de Salomon, esto ya lo habia expuesto anteriormente, y ademas 
alguna de las medidas en planta tienen la relacion de 2:1, por lo que es facil sacar conclusiones de 
las alturas de los edificios. 
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NIVELES DE ALTURA DE LOS ATRIOS DEL TEMPLO 



EL MURO Y ATRIO EXTERIOR: NIVEL ± 0,00 

El nivel del atrio exterior = 0,00m. Sera un punto de referencia para que a partir de esta altura 
consigamos el resto de alturas. En esta altura se encuentran los portales exteriores o entradas al 
templo, las 30 camaras, los 4 edificios ubicados uno en cada una de las cuatro esquinas del conjunto 
de edificios, y es el lugar de acceso al atrio interior. A este atrio se accede por 7 escalones, la medida 
de un escalon es igual a medio codo = 26,5 cm 

PLANICIE EXTERIOR O TERRENO EXISTENTE: NIVEL -1,855 m. 

Este es el nivel existente de la planicie, el atrio exterior del templo estara 1,899 m. mas arriba que 
este nivel, o la planicie existente estara a un nivel de -1,855m en relation al atrio exterior. 

26,5 (altura de un escalon) x 7 (numero de gradas) 

26,5 x 7 = 1,855 cm. 

ATRIO INTERIOR: NIVEL +2,12 m. 

Para subir del atrio exterior al atrio interior hay que agregar de 8 escalones: 

0,00 + (8x0,265)= 2,12m (Nivel del atrio interior) 

SANTUARIO Y EDIFICIO DETRAS DEL SANTUARIO: NIVEL -4,77 m. 

Para subir al Santuario y al edificio detras del templo desde el atrio interior hay 10 escalones. 

2,12 + (10x0,265) =4, 77m (nivel del templo) 

NIVEL DEL SUBSUELO DEL ATRIO INTERIOR - NIVEL -2,915 m. 

Desde el nivel 0,00 hay que bajar una pequena altura para acceder al nivel desde donde arrancan los 
ascensores y las escaleras ubicados en las torres. 

El atrio interior tiene el nivel 2,12m de alto, he agregado 3 escalones que arrancan en el atrio 
exterior delante de las torres y van hacia abajo. 3 escalones x 26,5 cm = 79, 5 cm. 

2,12 + 79,5 = 2,915m = Altura del subterraneo o lugar bajo todo el conjunto de edificios 
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PLANO CON NIVELES DE ALTURAS 




NIVEL - 1,855 m. Planicie exterior o terreno existente 
NIVEL ± 0,00 m. Muro y atrio exterior 
NIVEL + 2,12 m. Atrio interior 

NIVEL -4,78m. Santuario y edificio detras del santuario 
NIVEL -2,915 m. Nivel de acceso desde el atrio exterior al interior 





0,00 



Vista de izquierda a derecha: templo, portal interior, portal exterior 




DATOS DEL PROYECTO 



Numero de edificios + altar: 


60 


Torres: 


70 


Pisos: 


3 


Superficie del terreno 


70.225m2 


Superficie del lugar Santo 


224,72 m2 


Superficie del lugar Santisimo 


112,36 m2 


Superficie del atrio exterior: 


33.708 m 2 


Superficie del atrio interior: 


2.809 m2 
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II.- 1.- 1.- ATRIO EXTERIOR 



PORTAL ESTE 

„Ezequiel 40: 6 Entonces fue a la puerta que miraba al Oriente, (Este) subio las gradas, y midid 
el umbral de la puerta, y tenia 6 codos (3.18m.) de ancho, y el otro umbral, 6 codos (3.18m.) de 

ancho.,, 

Este portal es el primero mencionado por Ezequiel, se dan las medidas del portal muy detalladas, se 
trata de todo un edificio con camaras y columnas. Estas medidas se repetiran en los versiculos 
referentes a los portales (3 portales exteriores y 3 portales interiores). 




El hombre de bronce subiendo las gradas 



Se llamara Portal al edificio para ingresar al templo, con puertas y porches, con un corredor 
longitudinal de 50 codos que va de puerta a puerta desde el exterior al interior y un ancho de pared a 
pared (interior) de 25 codos. Al largo de 50 codos se le agregan 10 codos para ubicar las grandes 
torres de vigilancia, el profeta pone: “e hizo columnas”, el edificio tiene en total 60 codos de largo. 

En el primer portal se dan las dimensiones de la entrada, de las camaras que se encuentran en este 
lugar, de puertas, muebles y decoracion de este edificio y de los espacios entre las camaras. Dentro 
de este edificio hay seis camaras repartidas simetricamente a cada lado de la nave central, de una 
cana por lado = 3,18m. Entre estas camaras hay espacios (pilastras) de 5 codos = 2,65m. En la nave 
principal pasando la puerta de entrada, hay ademas 4 columnas. Todo esto se vera a medida que 
avancemos con los versiculos. El portal Este o primer portal esta orientado de Este a Oeste. 



Los siguientes dos portales descritos, uno al lado Norte y el otro al lado Sur son identicos tanto en 
diseno como en medidas, la unica diferencia radica orientacion de los portales porque estos rotan en 
relacion a la orientacion del portal Este. A estos portales exteriores se sube por 7 escalones. Los 3 
portales interiores tienen las mismas medias que los portales exteriores pero su diseno varia un poco 
por encontrarse a un nivel mas alto, a ellos se sube por 8 escalones. 



Se puede apreciar que el edificio es simetrico hacia la derecha e izquierda, lo que hace pensar que 
todo el conjunto de edificios se basan en estas proporciones y en la simetria. En toda la descripcion 
del templo, Ezequiel nos da solo dos alturas: la altura del muro y la altura de los cimientos de las 
camaras laterales del templo, sin embargo al principio de su descripcion nos advierte que el edificio 
parecia una ciudad, por ello uno llega a la conclusion de que cada edificio debera tener tres o pisos 
de altura, solo asi se puede realizar la descripcion de un edificio parecido a una ciudad. 
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DATOS Y MEDIDAS DEL PORTAL ESTE 



Ubicacion y orientation: Lado Este del Templo, en el eje central del edificio. 

Funcion del portal: Este edificio tiene la fimcion de dar acceso a la Shekina o Gloria Divina. En las 
escrituras pone que nadie entrara por esta puerta y permanecera cerrada al publico, por ella solo 
podra ingresar “El principe”. 



N 




Ubicacion del portal Este 




Portal Este segun Ezequiel 

En los siguientes versiculos Ezequiel y el hombre de bronce recorreran el primer portal ubicado al 
lado este del conjunto de edificios. Iran por toda la nave interior describiendo todo lo que ven a su 
paso, las columnas, las puertas, las ventanas, los porches, etc. Una vez que han recorrido todo el 
largo del edificio regresan a la entrada para medir el porche y describen igualmente los elementos 
que ven a su paso para luego entrar nuevamente al portal y pasar al atrio exterior. Esto al principio 
parece complicado pero no lo es, tan solo es necesario prestar atencion y tratar de ver las cosas 
logicamente. 

Hay varias versiones sobre el aspecto del portal de diferentes autores, sin embargo considero que la 
description es tan detallada y precisa que no deberia haber mucha complication en representar al 
portal, es la base para entender todo el conjunto de edificios ya que casi todo se repite y Ezequiel 
afirma varias veces: “la medidas eran iguales que el primer portal” 
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EL UMBRAL DE LA PUERTA 



,yEzequiel 40: 6 ..., y midio el umbral de la puerta, y tenia 6 codos (3.18m.) de ancho, y el otro 
umbral, 6 codos (3.18m.) de ancho.,, 




El hombre de bronce midiendo la primera puerta 

En este verso no se especifica cuantos escalones eran, solo pone “subio las gradas”. Mi teorla es que 
en este Portal no hay escalones por estar ubicado al Este, lugar que tiene un desnivel grande y no 
esta sobre la planicie, por este portal no entraran las personas, sino solo entrara la Presencia Divina. 
Las medidas de la puerta son 6 codos = 3,18 m. Y se especifica que hay otro umbral, nos sugiere que 
esta entrada podria ser similar a la puerta dorada existente en Jerusalem Cada umbral tiene 6 codos, 
asi el ancho total de la abertura de la puerta seran 12 codos + 1 codo para separar las dos puertas y a 
la vez para colocar una columna entre las dos puertas. 

... “y el otro umbral, 6 codos (3.18m.) de ancho.,, 




Hombre de bronce en el otro umbral de la puerta 

En un principio yo habria colocado solo una puerta pero me he dejado inspirar por la puerta dorada 
existente en Jerusalem Este portal tiene un diseno similar al descrito por Ezequiel. Si observamos los 
esquemas de las plantas de este portal tanto del templo de Ezequiel como el de la puerta dorada nos 
damos cuenta de que son similares en su distribution: 
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PUERTO DORADA 



Planta de la Puerta dorada del templo de Salomon segun de Vogue 




Planta de la Puerta dorada del templo de Salomon 




Imagen antigua de la Puerta dorada del templo de Salomon 
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CAMARAS EN LOS PORTALES. Medidas: 6 codos x 6 codos 



Ezequiel 40: 7 .- La camara tenia una caha (3.18 metros) de largo y una caha de ancho (3.18 
metros); y entre las camaras habia 5 codos '(2.65 metros); el umbral de la puerta junto al 
vestibulo de la puerta hacia el interior tenia 1 caha (3.18 metros) de fondo. 







Portal Este, la camara esta marcada con color rojo 

Las camaras se forman entre los espacio se las camaras que son las columnas de adomo y que 
sostienen el edificio, en verslculos posteriores comprobaremos que el espacio entre las camaras no 
es un espacio vacio ni una estructura de vidrio, son las bases de las columnas que tienen 5 codos por 
lado = 2,65 m. 
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Camaras y espacios entre las camaras 

Recordemos que el hombre de azul tiene una altura de 1,85 my en su mano tiene una vara de 5 
codos, notese la diferencia de alturas entre el hombre y la columna que esta detras de el. 

Los querubines que originalmente solo estaban representados dentro del Santisimo, se han colocado 
en cada columna, ya que Ezequiel al final de la description del lugar Santo nos avisa que estos seres 
estaban por todo lado. 

El hombre de bronce y Ezequiel entran por la puerta Este, ven el porche y pasan por la puerta que a 
su vez tiene 6 codos de profundidad y miran la primera camara tambien con 6 codos por lado, para 
luego ver que hay un espacio entre esta primera camara y la siguiente camara, y lo mismo esta 
segunda camara esta delimitada por otro espacio de 5 codos y hay a continuation una tercera camara 
que esta delimitada a su lado Oeste por la pared. 
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ESPACIO ENTRE LAS CAMARAS. 



Medidas: 5 codos x 5 codos 

Este espacio de 5 codos son columnas que sirven de decoration y a la vez de soporte al edificio, en 
los siguientes verslculos podremos comprobar de que no se trata de espacios vaclos entre camaras, 
ya que entonces el texto serla “ habla otras camaras mas pequenas entre las camaras de 6 codos”, sin 
embargo se nos dice que entre las camaras habia 5 codos. En cada portal hay cuatro pilares 
fundamentales que tienen 5 codos por lado y en versiculos posteriores veremos que tenian adomos 
de palmeras y de Querubines con dos caras: una de leon y otra de hombre. 

"... y entre las camaras habla (5 codos) 2.65 metros 




Camaras y espacio entre ellas 




Interior del portal 

Las camaras de 6 x 6 codos estan delimitadas por las columnas de 5 codos, la diferencia que resulta 
de restar 6-5 codos = 1 codo, esta medida es el ancho de la pared que esta detras de las columnas, 
mientras que la pared de las camaras estara retirada hacia el exterior por un codo; de esta manera 
conseguimos que las camaras tengan 6 codos x 6 codos. 

Si colocamos las camaras y los espacios en la misma linea obtendremos que las camaras sobresalen 
de las columnas y no se cumpliria la medida de 6 codos por lado, sino que se obtendria 6x5 codos, 
empujando una pared hacia adentro, obtenemos que las camaras tengan 6 codos por lado y los 
espacios 5 codos. 
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UMBRAL DE LA PUERTA JUNTO AL VESTIBULO INTERIOR. 



Ezequiel 40: 8.- Entonces midio el ancho de la puerta, hacia el interior, y tenia una caha (3.18m) 

Ezequiel y el hombre de Bronce, (lo llamare en adelante “Bronce” para no tener que escribir todo 
otra vez), ven tres camaras y los dos espacios en el medio y se dirigen hacia la parte interior del 
templo por la puerta que esta en este lado. 

El umbral tiene 1 cana de ancho, se podria pensar que la pared deberia tener tambien esa medida, sin 
embargo dentro de esta gran dimension de pared podria colocarse una escalera o habitation. Esta 
puerta que esta ubicada hacia el interior es identica en medidas a la puerta de entrada al edificio, de 
manera que hasta aqui tenemos una simetria de Este a Oeste. 




Planta del portal Este 

Luego de ver las tres camaras y los dos espacios entre las camaras se dirigen al interior del templo, 
Bronce esta parado ahora en la puerta. 




Vista de las columnas y del umbral de la puerta 
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El ancho y el largo de la puerta son iguales, tienen 6 codos. A la entrada del portal hay dos puertas: 
“Ezequiel 40:6:... “y el otro umbral, 6 codos (3.18m.) de ancho.,, 




PUEI 



'■ff 



nr 



PORCHE 



— ^hL -i 



6 CODOS 
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Vista de la nave central y del vestibulo de la puerta 

En esta imagen vemos las camaras con las columnas entre ellas y la puerta del vestibulo interior. Se 
han representado querubines como estatuas sobre las bases de las columnas, aunque en el texto 
todavia no se mencionan, al final de la descripcion del Lugar Santo y del Lugar Santisimo, Ezequiel 
aclara que habia columnas con querubines por todo el lugar, por dentro y por fuera. Estas columnas 
son decorativas y marcan el diseno del edificio, no debe confundirse con conceptos de idolatria ni 
mucho menos, simplemente cumplen la funcion de realzar y decorar las estancias. 

LARGO TOTAL DE PUERTA A PUERTA INTERIOR: 



Profundidad de la primera puerta = 6 codos 

Ancho de las camaras = 6 codos x 3 = 18 codos 

Ancho de las columnas = 2,5 codos x2= 5 codos 

Profundidad de la segunda puerta = 6 codos 

Largo total = 35 codos 




Vista de la nave central desde el vestibulo de la puerta exterior 



71 



VESTIBULO INTERIOR 



Ezequiel 40: 9.- Midid el vestibulo de la puerta, y tenia 8 codos (4.24 metros), y sus pilar es, 2 
codos (1.06 metros). Y el vestibulo de la puerta estaba hacia el interior. 

Hemos entrado por el exterior y hemos recorrido las habitaciones y los espacios entre las camaras, 
hemos continuado pasando por la puerta hacia el interior del edificio y nos encontramos en el 
vestibulo o porche que da hacia el interior del complejo de edificios del templo. 

El vestibulo es el espacio entre la puerta interior del portal y sus pilares que dan al atrio exterior, 
tiene 8 codos y los pilares tienen 2 codos, el ancho total es igual a (8+2)= 10 codos de ancho, de 
momento no sabemos cuanto mide el ancho del edifico. 




Vestibulo del portal hacia el atrio interior 




Planta del portal Este 

En la descripcion apenas sabemos que a un lado del recinto hay camaras y espacios entre las 
camaras y que el ancho de la puerta es una cana, ademas nos hemos enterado de que el porche tiene 
8 codos de ancho y sus columnas dos codos. Hasta aqui no hay ninguna complicacion y pienso que 
todo esta muy claro. El profeta y bronce apenas han recorrido de Este a Oeste una vez el edificio, 
luego recorreran nuevamente la nave para comprobar como es el otro lado de la nave. 
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PILARES DEL VESTIBULO: Medidas: 2x2 codos = 2,65m x 2,65 m. 



Ahora sabemos el ancho y el largo del porche o vestlbulo interior = 10 codos, a la entrada de este 
edificio o portal tambien hay un vestibulo, sin embargo aun no sabemos que medidas tiene, podemos 
suponer que los dos vestibulos seran simetricos, esto lo comprobaremos mas adelante. 




IM 



Porche o vestibulo hacia el interior del atrio 



Se trata del vestibulo interior de este portal, en direction hacia el atrio exterior. (Existe un atrio 
exterior o bajo y otro interior y mas alto). Los pilares de 2 codos sirven para decoration de este 
portal. No hay referenda de cuantos pilares hay, he colocado 3 columnas para la puerta identicas a 
las del porche de entrada al edificio. 

La medida de las columnas nos da la medida del grueso de la pared ya que se puede deducir de esto 
que las paredes seran del mismo grueso que las pilastras es decir de 2 codos o 1 ,06m. 

El porche tiene en total 10 codos de ancho por 25 de largo. Las columnas se usan para decorar, darle 
mas realce al edificio y a la vez como estructura para darle mas solidez y seguridad al edificio. 

Son columnas decorativas, nos dan la idea del grosor de los muros. Estas columnas estan por todo el 
templo tanto en el atrio interior como en el exterior, en todos los atrios y en todos los pisos. 



Largo total del Portal Este: 

Porche de entrada 
Profundidad de la primera puerta 
Ancho de la camara 
Ancho de la columna 
Ancho de la camara 
Ancho de la columna 
Ancho de la camara 
Profundidad de la segunda puerta 
Ancho del porche o vestibulo 

Ancho de las columna 

Largo total 



6 codos 
6 codos 

5 codos 

6 codos 

5 codos 

6 codos 
6 codos 
8 codos 
2 codos 

50 codos 
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Comprobacion grafica de la suma anterior. 




Porche del portal Este, hacia el lado del atrio 

Amigo lector puedo imaginar que las explicaciones minuciosas que expongo te puedan parecer 
demasiado faciles, hay pensar que este tratado tiene que llegar a muchas personas y por ello enfatizo 
en comprobar cada una de las medidas tanto aritmetica como graficamente, ya que este libro ha 
estado vedado al entendimiento mas de 2.000 anos, espero que mi esfuerzo se vea recompensado 
con saber que muchas personas ya pueden “ver” el templo o imaginar su forma y funcionamiento. 




Vista Oeste del primer portal desde el atrio exterior 
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El ancho del porche son 8 codos, la columna lateral tiene 2 codos, sumados nos dan 10 codos que es 
el ancho total del vestlbulo, el largo es igual al ancho del edificio: 25 codos. 




Vista del porche 

Si seguimos un logico recorrido de “Bronce” y del profeta no nos perderemos en el intento de 
entender lo que ellos ven, ya que ellos entran en una direccion, ven las camaras hacia la izquierda y 
vuelven por sus mismos pasos y ven que al frente hay otras camaras y espacios con las mismas 
medidas. El profeta pudo haber dicho: “Habian camaras iguales de cada lado del edificio, al parecer 
el queria recalcar que tanto el lado Este como el lado Oeste eran identicos. En el siguiente versiculo 
nos pareceria que Ezequiel repite lo que habia descrito, sin embargo se trata del recorrido esta vez 
desde el porche interior hacia el porche exterior. 

RECORRIDO DEL HOMBRE DE BRONCE Y EZEQUIEL EN EL PRIMER PORTAL 




Planta del recorrido que hacen Ezequiel y el hombre de bronce 

Hasta aqui todo se ha explicado paso a paso, cada verso de la description del portal Este, de manera 
que pienso que todo esta muy claro, las medidas, las camaras, los espacios entre las camaras y las 
puertas. El profeta describe con precision cada una de las estancias, sin embargo hay que leer cada 
versiculo detenidamente y no dejar de lado ninguno, ya que en el siguiente versiculo que 
aparentemente nos pareciera una repetition podria ser que encontraremos mas information o 
simplemente confirmaremos algo que habiamos deducido. 
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CAMARAS DEL PORTAL ESTE: 



Ezequiel 40: 10.- Las camaras del portal hacia el Oriente eran 3 por cada lado; las 3 tertian la 
misma medida. “ Los pilar es ” a cada lado tenlan tambien la misma medida. 

Hemos recorrido el portal de Este a Oeste y hemos observado hasta aqul las camaras que estaban al 
lado izquierdo del edificio, sin embargo Ezequiel vuelve por el mismo camino y describe las 
camaras que estan al lado derecho del mismo edificio, son identicas a las 3 primeras camaras y en 
este texto nos damos cuenta que el espacio entre las camaras eran pilares, ya que esta vez no 
menciona un espacio entre las camaras sino que dice dice directamente: “los pilares” de manera que 
el espacio mencionado no es hueco sino que son columnas del edificio. 




Planta de las camaras hacia el Oriente 

Las camaras en realidad estan al Norte de este edificio, pero Ezequiel y Bronce se encontraban al 
Oeste y ahora se dirigen al Este u Oriente. Hay 6 camaras en total el portal Oriental (Este), su eje 
central esta orientado de Este a Oeste, estas camaras estan distribuidas simetricamente: 3 camaras 
hacia un lado del eje y 3 camaras hacia el otro, todas tienen las mismas medidas = 6 codos por lado 
y estan delimitadas por las columnas de 5 codos. 




Planta de la nave central del portal con camaras de 6 codos 
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Las camaras estan a cada lado del portal, son 3 de cada lado y tienen las mismas medidas, entre 
camara y camara hay un espacio de 5 codos, estos espacios son “pilares” a los que se refiere el 
profeta: Los pilares a cada lado tenlan tambien la misma medida... ” 




Nave central del portal con columnas de 5 codos de ancho y camaras de 6 codos por lado. 

En este verslculo podemos comprobar lo dicho anteriormente: los espacios entre las camaras son 
pilares o columnas muy grandes de 5 codos por lado, estan a cada lado de las camaras y delimitan el 
espacio formando las camaras, son en total 4 pilares, dos de cada lado de la nave central. 




Vista de la nave central del portal Este con sus camaras y columnas 

Pareciera como que el espacio entre las columnas es pequeno, pero hay que tomar en cuenta que 
cada camara tiene 6 codos por lado = 3, 18 metros. Este versiculo nos confirma que los espacios 
entre las camaras son columnas de 5 codos = 2,65m. Son del tamano de una habitation. Ezequiel y 
el hombre de bronce se encuentran en la nave central del portal; primero habian entrado por una de 
las dos puertas del portal Este, miran las camaras y las columnas del lado Sur de la nave central, 
pasan al porche interior, miden este reciento, entran nuevamente en la nave central y comprueban 
que al frente de la pared Sur hay otra pared con las misma camaras y con las mismas columnas. 

Esto no pareciera tener mucha complication, sin embargo se muy bien que no fue facil descifrar este 
pequeno recorrido, mientras mas veces uno lee los versiculos mas clara se hace la idea de lo que el 
profeta describe. 
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ANCHO DEL VESTIBULO HACIA EL EXTERIOR 



Ezequiel 40: 11.- El hombre midid la anchura del vestibulo, y tenia 10 codos ( 5.30 metros) , y la 
longitud de la puerta, 13codos (6.89 metros). 

Ezequiel y Bronce han recorrido todo el recinto y han llegado hasta el porche que da hacia el interior 
del edificio para luego volver en sus pasos y recorrer nuevamente el recinto hacia la puerta exterior 
de entrada, comprueban que las medidas de las camaras y las columnas son iguales, ahora salen al 
porche exterior por donde habian entrado y comprueban que este vestibulo es igual en medidas al 
del porche interior, con la diferencia de que aqui no se mencionan columnas. 




Planta del portal Este 



La simetria se repite de Norte a Sur y de Este a Oeste, ya podemos deducir el largo total del edificio, 
sin embargo Ezequiel explica mas adelante cuales son las medidas, asi que no hace falta por ahora 
hacer numeros. 




Porche exterior 

El ancho del portal tiene que ser 10 codos, debido a que el largo total del edificio incluyendo las 
torres son 60 codos, desde la puerta de entrada a la nave central hasta la puerta del porche interior 
hay 50 codos, esta descripcion la veremos en versiculos posteriores. 
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LONGITUD DE LA PUERTA EXTERIOR 



, y la longitud de la puerta, 13codos (6.89 metros). ” 

A1 comienzo de esta historia, Ezequiel y Bronce entran por la puerta pero no nos dicen que medidas 
tiene la entrada ni el porche ya que se dirigen directamente a medir la habitacion en el interior, solo 
ahora que han vuelto a este lugar nos dan las medidas de este lado del edificio. 




Planta del portal Este con el ancho de la puerta 




Bronce y Ezequiel mide el ancho del hueco de entrada al portal 

En esta imagen vemos la anchura de la abertura de la puerta =13 codos. 

Esta medida abarca las dos puertas que se encuentran en este lugar, cada puerta tiene 6 codos, en el 
medio de las dos puertas hay una columna de adomo, tambien a cada lado de las puertas hay una 
columna. 

En versiculos posteriores Ezequiel explica que las personas que entren por una puerta saldran por la 
otra, podria interpretarse que los visitantes tendran que salir por el lado contrario del conjunto de 
edificios, esto seria un poco caotico debido a la gran afluencia de personas que estaran en el templo, 
pero si una entra por una de las puertas y sale por el mismo edificio pero por la otra puerta, todo se 
facilitaria y no habria tanto movimiento de las personas. 
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Planta del portal con la medida de la puerta en el porche interior. 



El ancho de la puerta de entrada del vestlbulo hacia el lado interior es identico al del porche exterior, 
los 13 codos son la distancia que hay entre las camaras de la nave central ubicadas a cada lado del 
edificio. Si se mide el ancho del porche mas media cana obtenemos tambien 13 codos: 



Ancho del porche =10 codos + 3 codos de la mitad de la profundidad de la puerta =13 codos 

Los porches interior y exterior tienen las mismas medidas: 10 codos de ancho por 25 codos de largo. 
Podemos concluir que el edificio es simetrico de Este a Oeste y de Norte a Sur. La diferencia de los 
porche es que el exterior tiene dos grandes torres a cada lado. Estas torres le dan el caracter personal 
al edificio, tienen la funcion de ser el lugar de entrada al templo, de proteger el edificio y de indicar 
donde estan ubicadas las puerta. 




Vista interior del portal con las camaras y columnas en medio 

Entrando por el porche exterior, en la imagen vemos la nave central del portal Este, Bronce esta 
parado delante de las camaras, el representa la medida de 6 codos; el hombre de azul (Ezequiel) esta 
parado delante de los pilares, el tiene en su mano una vara de 5 codos. 

Ezequiel han recorrido este recinto dos veces: una vez hacia el lado interior, luego vuelven por sus 
pasos y ven nuevamente las camaras, esta vez del lado contrario al de la pared que vieron 
primeramente. Asi todos los versiculos calzan perfectamente el uno con el otro y no se una 
repetition de las camaras ya vistas sino que se explica que hay otras camaras al lado opuesto. 
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BARRERAS DELANTE DE LAS CAMARAS. 



Ezequiel 40: 12 “Y habla una barrera f rente a las cdmaras de un codo (53 cm) por un lado, y de 
un codo (53 cm) por el otro; cada camara tenia 6 codos (3.18 m.) por un lado y 6 codos (3.18 m.) 
por el otro. ” 




Planta del portal Este con las barreras delante de las cdmaras 

Este verso podria interpretarse de dos maneras: 

1. - La barrera tiene como medidas lxl codo 

2. - Ezequiel se refiere a las barreras que estan tanto al lado Norte como al lado Sur del eje central. 

La segunda interpretacion es la valida, ya que el aclara que las camaras tenian 6 codos, de manera 
que se refiere a las barreras que estan delante de las camaras. Luego de medir el porche exterior 
entramos nuevamente en la nave central, Ezequiel confirma que hay 6 camaras en el recinto. Las 
barreras delante de las camaras son mesas o muebles que sirven para delimitar las camaras y para 
que los guardas del templo puedan recibir a los visitantes, para que firmen en el libro de registros, 
donde las personas puedan poner sus datos, sus peticiones de oration, sus comentarios. 

Al ser un complicado, se ha creido que no es posible realizarlo, vamos viendo poco a poco que todo 
tiene una logica, una vez que se comprende el recorrido de Ezequiel todo se hace mas facil, el 
redacto de la mejor manera posible para que pueda ser entendido y procuro ahorrar descripciones 
innecesarias, para las que habria hecho falta escribir varios tomos de libros. 




Vista de las barreras delante de las cdmaras 

En la imagen al ver a Bronce pareceria que las camaras son pequenas, aunque en realidad son 
grandes, vease la relation de medidas con el hombre de azul. 
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"... cada camara tenia 3.18 metros por un ladoy 3.18 metros por el otro... ” 




6 camaras de 6 codos cada una en la nave central del portal 

Las camaras tienen una cana por lado, son cuadradas. Estas camaras se forman entre las paredes de 
las grandes columnas. En verslculos posteriores veremos que las personas entraran por una puerta y 
saldran por la otra, podrla interpretarse que los que entren por el lado Norte, saldran por el portal Sur 
y viceversa. Tambien podria interpretarse como que: los que entren por la puerta derecha del portal 
saldran por la izquierda, seria mas logico y no habria un recorrer inmenso de masas de gente. 

Ezequiel habia descrito que las camaras tenian 6 codos por lados, ahora confirma que todas las 
camaras tenian la misma dimension, igualmente habria podido decir: habian 6 camaras, tres de cada 
lado del recinto de la misma medida, pero no estoy segura que si el hubiera redactado de esta forma, 
el texto seria mas facil de interpretar. 

ANCHO INTERIOR DEL PORTAL 

Ezequiel 40: 13.- Midio el portal desde el techo de una camara al techo de la otra; una anchura 
de 25 codos ( 13.25 metros) desde una puerta hasta la puerta opuesta. 




Vista superior del portal Este 

Los 25 codos son tornados interiormente de pared a pared, desde el fondo de la pared de una de las 
camaras hasta la pared de la otra camara ubicada al frente de la primera. El grueso de las paredes es 
igual a las medidas de las columnas del porche = 2 codos. 
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ANCHO TOTAL DEL PORTAL INCLUYENDO PAREDES 



Distancia de pared a pared = 25 codos 

Ancho de la pared = 2 codos. x 2 paredes = 4 codos 

Columnas decorativas = 1/2 codo por cada lado = 1 codo. En un verslculo siguiente Ezequiel 
menciona que habla palmeras todo alrededor del edificio. 

25 + 2+2 + 1 = 30 codos, ancho total del portal. 

Relacion de medidas 2:1, el largo total del portal son 60 codos y su ancho total son 30 codos. Esta 
distancia de 60 codos se vera en el versiculo siguiente. 




Medida del ancho del portal Este 

LARGO DEL PORTAL HASTA LOS PILARES EXTERIORES. 

Ezequiel 40: 14 .- Midid tambien los pilares, y tenian 60 codos (31.80 metros). El atrio alrededor 
de la puerta se extendla hasta el pilar lateral. 




Axonometria del portal Este con vista a los grandes pilares o torres 



83 




Se trata de grandes torres de protection a la entrada del edificio, el profeta empleo las palabras mas 
apropiadas que encontro para describir lo que vela. Desde la puerta del porche interior hasta la torre 
o “gran poste” habia 60 codos, o lo que es lo mismo que el largo total del edificio son 60 codos, es 
ademas la misma medida que la extension del pavimento del atrio alrededor de la puerta. 

Son verdaderas torres de vigilancia y protection del edificio, estan ubicadas a la entrada del portal y 
a los lados de porche, estan unidas por la pared la puerta, recordemos que esta pared tiene 6 codos = 
3,18 metros, es una construction muy estable. 

“El atrio alrededor de la puerta se extendla hasta el pilar lateral. “ 




Vista del portal Este con los grandes pilares o torres y el atrio 

El atrio se forma con las columnas ubicadas en el espacio entre las torres y el frente del porche 
interior y rodea al edificio por tres lados debido a que el portico interior se une al atrio. 



He marcado con color azul el atrio que se forma alrededor del portal al poner columnas decorativas 
alineadas con las torres y la parte frontal del edificio. Es un edificio completo con entradas, salidas, 
camaras, columnas centrales y columnas decorativas. 




Vista de atrio del portal Este 

En la imagen vemos a la izquierda la torre, en el medio el conjunto de columnas que forman el atrio 
y a la derecha el porche o vestibulo del portal. Desde el pilara lateral (pilar delante del porche) hasta 
el filo de la torre hay 60 codos. El largo total del portal primero incluyendo las grandes torres es de 
60 codos = 31, 80 metros. 
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Vista frontal de la planta baja del edificio 




Axonometna del atrio que se forma entre la torre y el porche interior 

MEDIDAS DEL PORTAL DE PUERTA A PUERTA 



Ezequiel 40: 15.- Desde el f rente de la puerta de entrada hasta el f rente del vestibulo de la puerta interior 
habia 50 codos (26.50 metros). 

Este texto es para confirma que el largo de las torres no afecta al largo de las medidas interiores del 
portal, las torres son exteriores y van unidas al portal. 




Planta del portal Este, medidas de puerta a puerta = 50 codos 
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COMPROBACION DEL LARGO DEL PORTAL 



Puerta exterior 

Camaras 6 codos x3 

Columnas entre camaras 5codos x2 

Puerta interior 

Vestibulo 

Pilastras porche interior 

Suma 



6 codos 
1 8 codos 
10 codos 
6 codos 
8 codos 
2 codos 
= 50 codos 



Largo total del portal = 50 codos 

Los 50 codos son el largo interior del portal de puerta a puerta. 




50 codos medida interior del portal de puerta a puerta 



VENTANAS DEL PORTAL 



Ezequiel 40: 16.- Y habla ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilar es por 
dentro de la puerta todo alrededory asimismo para los porticos. Habia ventanas todo alrededor por dentro, 
y en cada pilar habia figuras de palmeras. 
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Ventanas estrechas y largas vistas desde dentro 
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Ventanas estrechas y largas vistas desde fuera 




Ventanas estrechas por fuera del edificio 

Se ha marcado con rojo el atrio que se forma entre las “palmeras”. El edificio esta rodeado de 
ventanas estrechas y de columnas. A la derecha el muro tiene 6 codos de altura pero en relation al 
edificio pareciera mas bajo. En la planta primera se repiten las ventanas y las columnas. 

En esta imagen del portal podemos ver las ventanas rodeando todo el edificio y las palmeras o 
columnas igualmente estan por todo el rededor del mismo. Para estas ventanas no hay una medida 
especifica, pero se pueden tomar medidas basandose en un numero submultiplo de la cana, por 
ejemplo 1 codo o 2 codos de ancho que equivaldria a 53cm o a 1,06m. Las ventanas se haran con 
madera entrelazada, es posible ponerlas a todo el rededor del edificio, tendran un ancho diferente en 
el exterior que en el interior ya que segun la description estas ventanas son estrechas en la parte 
exterior y se ensanchan hacia adentro, de esta manera la luz que entra por el espacio pequeno de la 
pared exterior hacia el interior se expande iluminando todo el recinto. 

PALMERAS EN LAS PILASTRAS: Medidas: 5 codos x 5 codos x alto 
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“y en cada pilar habia figuras de palmeras. ” En este texto podemos comprobar que los pilares son 
las columnas adomadas con capiteles de palmeras, del orden arquitectonico “Compuesto”. Se podrla 
interpretar: en las columnas habia palmeras, o las columnas y o paredes estaban adomadas con 
palmeras, si embargo pienso que el profeta vio estas hermosas columnas en forma de palmeras y tal 
vez por falta de palabras dijo: y en cada pilar habia figuras de palmeras. De manera que habia varios 
pilares adomado todo al rededor del edificio. 

Las palmeras en la arquitectura representan columnas con sus capiteles adomados como palmeras. 
Existen imagenes suficientes antiguas para comprobar que esto era asi, ademas se puede ver esta 
teoria en los trabajos de arquitectos de siglos pasados que se dedicaron tambien a tratar de recrear el 
templo. 

... “ Habia ventanas todo alrededor por dentro, y en cada pilar habia figuras de palmeras. ” 




Axonometria del primer portal con ventanas estrechas y largas 



De derecha hacia izquierda en la planta baja vemos: las torres, segun la expresion de Ezequiel “... e 
hizo columnas”, el atrio que se forma con las columnas decorativas, el porche. La planta primera y 
segunda tiene un atrio o terraza, ventanas estrechas y columnas, la planta ultima la he coronado con 
un piso circular y una cupula para distinguir este edificio con el resto de camaras y para realzar y 
darle la importancia que tiene. Las torres delante del edificio van desde la planta baja hasta el ultimo 
piso, uniendo los pisos con escaleras y ascensores. 




Vista Principal del primer portal 
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Vista Sur del primer portal 
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Vista Norte del primer portal 

ATRIO EXTERIOR Y 30 CAMARAS. 

Ezequiel 40: 17 Entonces el hombre me llevo al atrio exterior, en el cual habla camaras y un pavimento 
construido todo alrededor del atrio; 30 camaras daban al pavimento. 

Luego de recorrer el portal Este, El hombre de bronce y Ezequiel van hacia el interior o atrio que 
sera llamado en adelante atrio exterior por encontrarse dentro del edificio pero fuera del atrio 
interior; lugar donde se encuentra el templo y sus edificios interiores. Las camaras estan colocadas al 
rededor de los portales, por ahora solo sabemos que hay un portal al Este del edificio, en versiculos 
siguientes veremos que hay mas portales. Estas 30 camaras tendran medidas proporcionales a los 
portales, tanto en ancho como en alto, mas a lo largo seran mas cortas para dejar espacio para los 
porches y pavimento alrededor, estan ubicadas en el lado Este, Norte, y Sur. 

En el lado Oeste no hay camaras porque en el lado Oeste hay otros edificios y porque al ponerlas 
solo en tres lados siguen la forma del resto del edificio. Si observamos detenidamente el conjunto en 
versos posteriores comprobaremos que la forma que se repite en casi todo el piano es una “U” o una 
“C”, dependiendo desde que punto de vista se observe. 
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30 camaras alrededor del portal Este 

Las camaras tendran que ser parecidas a los portales en diseno y dimensiones para que se cumpla el 
verslculo: “ Ezequiel 40: 2. ..., sobre el cual, hacia el Sur, habia una construction parecida a una 
ciudad”. Si colocamos un templo en el medio y varios edificios pequenos alrededor no 
obtendremos la vision de un gran edificio parecido a una ciudad sino mas bien parecera una granja 
con un edificio principal o cualquier otro sitio, mas sin embargo si hacemos que todos los edificios 
coincidan en proporciones llegaremos a ver un gran edificio parecido a una ciudad debido a sus 
grandes dimensiones, conclusion a la que llegaron otros autores de la antigiiedad. 

NORTE 40:17 
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Planta del atrio exterior con las 30 camaras alrededor 

El pavimento alrededor del atrio interior lo bordea por tres lados: Norte, Este y Sur, forma una “C” o 
una “U” dependiendo del lugar que se mire. El atrio de los portales en la planta baja igualmente 
forma una “U” desde las grandes torres hasta el pilar exterior. Esta forma se repite casi por toda la 
description del edificio, incluso en el atrio que rodea al Santuario. En ningun lado esta esto descrito, 
sin embargo se puede comprobar con la observation de cada elemento del edificio. 
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Siempre se ha mantenido la teoria de que Dios creo el universo a traves de las formas y que la forma 
basica seria el circulo, en este edificio no vemos ningun circulo, mas bien todos los edificios tienen 
formas rectangulares, mientras que el muro tiene forma cuadrada. 
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PAVIMENTO ALREDEDOR DE LAS 30 CAMARAS. 



Ezequiel 40: 18.- El pavimento (esto es, el pavimento alrededor de los 30 camaras o comedores) estaba al 
lado de las puertas, y correspondla a la longitud de las puertas. 

Este texto podria dar lugar a confusion, podria pensarse que se trata del pavimento que forma el atrio 
exterior, sin embargo el texto explica “el pavimento estaba al lado de las puertas y correspondia a la 
longitud de las puertas”, por ello podemos estar seguros de que hay un pavimento formado entre los 
atrios del portal y el conjunto de camaras. 

El pavimento es el enlozado o patio al rededor de las 30 camaras y bordea el atrio exterior 




Pavimento alrededor de las 30 camaras 



En esta imagen podemos apreciar el pavimento alrededor de los portales. Lo he marcado con color 
azul para diferenciar del pavimento del atrio interior. Este pavimento se extiende desde el muro 
hasta el frente del portal y hasta el frente de las 30 camaras. El diseno de las camaras es similar al 
diseno del portal, los espacios que existen entre camara y camara forman corredores al rededor de 
cada edificio, delante y detras de los mismos, estos corredores son el pavimento. Sirven para 
conectar los edificios unos con otros de forma horizontal, y ayudan a la circulacion de las personas a 
la vez que estan disenados para abarcar a muchas personas que se pueden proteger del calor del sol o 
de las lluvias. 
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Pavimento alrededor de las 30 camaras en celeste 
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MEDIDAS DEL ATRIO EXTERIOR 



Ezequiel 40: 19.- Midio el ancho (la distancia) desde el f rente de la puerta inferior hasta el f rente del atrio 
interior por fuera, y tenia 100 codos (53 metros) al Estey al Norte. 

ATRIO EXTERIOR. Medidas de puerta a puerta: 100 codos 
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Hasta aqul hemos recorrido el portal Este, hemos ingresado por este portal al atrio exterior y 
sabemos que hay otro edificio al lado Norte y que la distancia del portal Este y el edificio que esta 
en el lado Norte es la misma hasta el atrio interior, es igual a 100 codos. Por ahora sabemos las 
dimensiones del portal Este, la position de las 30 camaras y el pavimento alrededor de las mismas y 
la distancia entre el edificio o portal hasta el atrio interior. 




Medidas del portal Este y del portal Norte en relacion a los edificios del atrio interior 

En este versiculo se nos advierte que hay otros edificios en el interior que estan a la misma distancia 
del portal Este y hacia el Norte hay la misma distancia, en versos posteriores comprobaremos que 
hay al frente de estos edificios, por ahora solo necesitamos saber que la distancia de 100 codos es 
igual al Norte y al Este. 
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PORTAL NORTE 



Ezequiel 40: 20.- ¥ con respecto a la puerta del atrio exterior que data al Norte , midio su longitud y su 
anchura. 
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Ubicacion del Portal Norte 

Habiamos entrado por el portal Este, hemos visto su descripcion y medidas, los pavimentos al 
rededor y las 30 camaras, ahora nos dirigimos hacia el lado Norte y ya sabemos con precision que el 
edificio que estaba en la parte Norte es tambien un portal. 



NORTE 




Axonometria de la ubicacion del Portal Norte 

Aqui empieza la descripcion del segundo portal, es supuestamente identico al portal primero ubicado 
al lado Este del conjunto de edificios, y a pesar de que el texto pareciera repetirse, aporta alguna 
information mas o aclara algunos puntos que en el primer portal no estaban muy claros. 

Por ejemplo describe las camaras que habian en el edificio pero ya no dice que habian espacio entre 
las camaras sino que dice directamente: los pilares eran de la misma medida. En este textos 
comprobamos que los espacios entre camaras son verdaderas columnas de 5 codos por lado. 
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CAMARAS; PILARES, PORTICOS Y MEDIDAS DEL PORTAL NORTE 



Ezequiel 40: 21.- Habia 3 cdmaras en cada lado, y sus pilares y sus porticos eran de la misma 
medida que la primera puerta. Su longitud era de 50 codos (26.50 metros), y la anchura de 25 
codos (13.25 metros). 




Planta del portal Norte 



Este portal es identico en medidas y diseno al primer portal, tiene tambien 6 camaras, 4 columnas o 
pilares principales, 2 porticos, 2 entradas de 6 codos de profundidad, etc. La unica diferencia es su 
ubicacion, hacia el Norte, tiene que rotar 90 grados para estar paralelo al muro exterior. Los edificios 
de los portales son identicos con la diferencia de la rotation por ello podemos afirmar que el edificio 
se mueve. Ezequiel ya no dice que habia un espacio entre las camaras sino “pilares”. 




Vista interior del portal Norte 
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VENTANAS, PORTICOS, PALMERAS, 7 GRAD AS 



Ezequiel 40: 22.- Sus ventanas, sus porticos y sus figuras de palmeras tertian las mismas medidas 
del portal Oriental; se subia a ella por 7 gradas, y su porche estaba delante de ellas. 



En este texto el profeta recalca que este edificio es identico al portal Este, en lugar de nombrar a las 
columnas dice: “..sus figuras de palmeras” y agrega que se subia al porche del portal por 7 gradas 




Medidas del Portal Norte 



La diferencia de este portal y el primero es que hay 7 gradas, en el otro portal no se especifica 
cuantos escalones hay aunque se dice que el profeta Ezequiel y Bronce subieron las gradas. La otra 
diferencia es que este portal a rotado 90 grados en relacion al portal ubicado al lado Este. 




Vista Sur del portal Norte Vista Norte del portal 



Medidas del portal Norte: 

De puerta a puerta 
Largo total 
Ancho interior 
Porche exterior: 

Porche interior: 



= 50 codos 
= 60 codos 
= 25 codos 
= 10 x 25 codos 
= 10 x 25 codos 
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PORTAL HORIi 




Vista del portal Norte con las camaras a cada lado 




Vista de las escaleras para subir al Portal Norte 

... ”se subla a ella por 7 gradas, y su porche estaba delante de ellas” 

Toda la description de este portal es identica a la del portal ubicado al lado Este, pero solo en este 
verso se nos aclara que habian 7 escalones para subir al portal, el diseno puede variar, pero el 
numero de escalones no cambia. 

Los escalones tienen cada uno medio codo = 0,265 cm. 

7 x 0,265 = 1,855 nivel del porche con relacion a la planicie existente. 

MEDIDAS DEL ATRIO EXTERIOR 

Ezequiel 40:23. El atrio interior tenia un Portal frente al portal del Norte asl como tambien al 
Portal del Oriente; y midio 100 codos (53 metros) de puerta a puerta. 

En este verso podemos ver que hay otros dos portales en el atrio interior cada uno frente al portal 
exterior Este y Norte respectivamente, si bien se menciona que hay otros portales interiores, todavia 
no se sabe como son estos edificios ni sus dimensiones, el unico dato que tenemos es que estan a 
100 codos de los portales exteriores y que se encuentran en un atrio interior. 

Al no saber como son esos edificios de momento lo mas adecuado para representarlos graficamente, 
sera colocar los mismos portales exteriores en el atrio interior, mas tarde podremos comprobar si 
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nuestra suposicion es correcta. No sabemos como es el atrio hacia la parte Sur, pero basandonos en 
la simetrla podemos as! mismo intuir que el muro, el atrio exterior seran iguales en medidas que las 
medidas que ya hemos visto, asi conseguimos recrear la siguiente imagen que de la misma manera 
se podra comprobar en versiculos posteriores si esto es correcto. 
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Plano del atrio con los edificios mencionados hasta ahora 

Hemos entrado por el lado Este, no hemos dirigido hacia el Norte y alii no enteramos que hay otros 
portales al frente de cada uno de los edificios visitados. 




SUR 



ESTE 

Axonometrla del atrio con los edificios mencionados hasta ahora 



OESTE 



ATRIO INTERIOR 



Las camaras alrededor se han marcado con color azul para distinguirlas de los portales. Los portales 
interiores Norte y Este estan en frente de los portales exteriores, a una distancia de 100 codos cada 
uno. Los portales Este y Norte son identicos y cada uno esta rodeado por camara a sus lados. Las 
camaras son iguales en altura a los portales pero mas cortas para dejar espacio para los atrios que 
rodean a cada edificio. He agregado torres a cada camara que seran torres de vigilancia pero ademas 
serviran como lugar de comunicacion tanto vertical como horizontal de los edificios. 
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PORTAL SUR 



Ezequiel 40: 24.- Luego el hombre me llevo hacia el Sur, donde habla un Portal que daba hacia 
el Sur; y rnidio sus pilares y sus porticos conforme a aquellas mismas medidas. 

La medidas son identicas al portal primero y segundo. El hombre de bronce hace un recorrido con 
el profeta Ezequiel, entrando por el portal Este, se dirige al Norte y desde aqui se dirigen hacia el 
Sur donde hay otro portal con las mismas medidas que los portales anteriores. 
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Recorrido del hombre de Bronce con Ezequiel de Norte a Sur 

Este portal Sur es identico a los dos anteriores portales, con la diferencia de que su eje tiene la 
direccion de Sur a Norte y esta ubicado en el Sur del edificio. Podemos comprobar que los 3 portales 
son identicos pero rotan en el eje central del edificio. 




Recorrido del hombre de Bronce con Ezequiel de Norte a Sur 

La descripcion de los recorridos esta muy bien hecha, si Ezequiel hubiera mencionado todos los 
edificios que veia mientras recorria se haria todo mas confuso, de esta manera sabemos que hay 3 
portales con medidas y lugar en el piano concretos. 



98 



VENTANAS Y MEDIDAS DEL PORTAL SUR 



Ezequiel 40: 25.- El portal y sus porticos tertian ventanas todo alrededor como las otras ventanas; 
la longitud era de 50 codos (26.50 metros) y la anchura de 25 codos (13.25 metros.) 

Este portal es identico al portal Este y al portal Norte, tiene las mismas medidas y se sube a el por 
una escalera con 7 gradas. Esta orientado de Sur a Norte. Este edificio ha rotado -90 grados en 
relacion al portal Este y 180° en relacion al portal Norte. 




Planta baja del portal Suroeste 

Resumen del camino recorrido hasta este verslculo: hemos entrado por el portal Este, hemos visto el 
diseno del portal, sus camaras, puertas, porches, etc, hemos visto que habla 30 edificios rodeando el 
muro, luego nos hemos dirigido hacia el portal Norte y desde alii nos hemos dirigido hacia el portal 
Sur. Las medidas se repiten, asi como la descripcion de las ventanas. 




Vista de la nave interior del portal Sur 
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SIETE ESCALONES PARA SUBIR AL PORTAL SUR, PORCHES Y PILARES 



Ezequiel 40: 26.- Y habia 7 gradas para subir a ella (al portal), y sus porticos estaban delante de 
ella; y tenia figuras de palmeras sobre sus pilares, una a cada lado. 




Entrada al portal Sur 

Ezequiel aclara que habia columnas “figuras de palmeras” a cada lado de la puerta. Siete gradas 
conducen al porche de este portal, el porche mide: 25 x 10 codos, al igual que los otros edificios 
tiene dos puertas y columnas “figuras de palmeras”, ventanas estrechas por todo el rededor. Es la 
misma descripcion que el portal Este y el portal Norte. Su orientacion es de Sur a Norte, esta a 1,855 
m de altura en relacion a la planicie exterior. 




Axonometria del portal Sur 
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MEDIDAS DEL ATRIO EXTERIOR SUR 



Ezequiel 40: 27.- El atrio interior tenia un portal hacia el Sur; y midio de puerta a puerta hacia el 
Sur, y eran 100 codos (53 metros). 

Se nos explica que frente al portal Sur exterior hay otro portal en el atrio interior y que la distancia 
de puerta a puerta entre los portales es de 100 codos, esta distancia es identica a la distancia de los 
otros portales. 

NORTE 
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Planta del conjunto de edificios con el portal interior Sur dentro de un circulo 




Axonometrla del conjunto de edificios con la ubicacion de los portales exteriores y los interiores. 

He marcado las camaras alrededor con azul para distinguirlas de los portales. Las torres de los 
portales exteriores sobresalen un poco del muro exterior, siguiendo el diseno de los portales, hay 
para cada camara igualmente torres. La distancia entre los portales interiores y exteriores es la 
misma para los lados Norte, Sur y Este. Ya tenemos resuelto casi totalmente los edificios que 
conforman el atrio exterior, falta resolver la parte Oeste del muro y las cuatro esquinas del muro, 
esto se vera en capitulos posteriores. 
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Usta del recorrido de Ezequiel desde el portal exterior Sur hacia el portal interior Sur 

Hay tres portales exteriores y tres portales interiores, en el versiculo 40:23 el profeta nos dice: “El 
atrio interior tenia un Portal frente al portal del Norte asi conto tambien al Portal del Oriente... 

De momenta la information que tenemos es que hay un atrio exterior, uno interior y 30 camaras 
ubicadas en el atrio exterior, a estas camaras y a los portales exteriores los rodea un muro de 6 codos 
de altura. Podriamos intuir que el portal Sur en el atrio interior sera identico al diseno de los portales 
exteriores ya que hasta ahora todos los versos se han repetido, el profeta recalca a menudo: “ y tenia 
las mismas medidas”. Habran 8 escalones para subir al atrio interior, motivo por el cual este atrio 
estara ubicado en un nivel mas alto, esto lo comprobaremos en los versos siguientes. 

RESUMEN DE LOS EDIFICIOS QUE HAN VISTO EZEQUIEL Y EL HOMBRE DE BRONCE. 

1. - Muro 

Medidas: 6 codos de ancho y 6 codos de alto 

2. - Portal en el lado Este del muro, sus camaras, pilares y porches 
Medidas interiores: 25 codos x 50 codos 

3. - 30 camaras alrededor de los portales exteriores 
Medidas interiores: 25 codos de ancho 

4. - Pavimento al lado de las camaras 

5. - Pavimento del atrio exterior 

6. - Portal en el lado Norte 

Medidas interiores: 25 codos x 50 codos 

7. - Distancia desde los portales Norte y Este hacia el atrio interior 100 codos respectivamente. 

8. - Portal exterior en el lado Sur 
Medidas interiores: 25 codos x 50 codos 

9. - Medida desde el portal exterior Sur hasta el atrio interior 100 codos 
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II.- I.- II.- ATRIO INTERIOR 



PORTAL SUR 



Ezequiel 40:28.- Despues me llevo al atrio interior por la puerta del Sur, y midio el portal del Sur 
conforme a aquellas mismas medidas. 
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Planta del recorrido de Ezequiel desde el portal exterior Sur hacia el portal interior Sur 



Es la primera vez que se entra al atrio interior por el Sur; este portal tiene las medidas que los otros 
portales exteriores. A este portal se sube por 8 escalones y por consiguiente esta a un nivel mas alto 
que el del atrio exterior. El nivel del atrio exterior es: ±0,00. Si representamos cada escalon como de 
26,5cm (medio codo), entonces la altura del atrio interior sera: 26,5 x 8 = 2,12m. 




Vista frontal del portal interior ubicado al Sur. 



Esta altura sera la diferencia de alturas entre el atrio interior al atrio exterior, nivel que se salva con 
las 8 gradas o escalones de la escalera, sin embargo para poder ingresar al edificio por medio de 
ascensores he tenido que agregar un piso inferior o sotano con un nivel igual al nivel del atrio 
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exterior que es igual a 0,00 menos 4 escalones de 26,5 cm = 1,06 cm. O lo que seria lo mismo decir 
que la planta subsuelo tiene una altura total de 2,12 + 1,06 cm = 3,18 m. Esta medida es igual a la 
base de los cimientos de las camaras alrededor del templo, sin embargo el templo se encuentra a una 
altura superior al atrio interior, lo veremos mas adelante. 




Planta del Portal interior Sur. 

Este portal es identico a los otros portales, con la diferencia de que en relacion al portal Este ha 
rotado -90°, su simetria de Sur a Norte. La descripcion de los portales se repite en cuanto a medidas 
y diseno, la ubicacion es la que cambia. 

MEDIDAS DEL PORTAL INTERIOR SUR 

Ezequiel 40: 29.- Tambien sus camaras, sus pilares y sus porticos eran conforme a aquellas 
mismas medidas. Y la puerta y sus porticos tertian ventanas todo alrededor; era de 25 codos por 
50 codos de largo (26.50 metros de largo y 13.25 metros de ancho). 

Las medidas de este portal interior Sur y la descripcion son identicas a los portales del atrio exterior 
50 x 25 codos. 
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Interior del portal interior Sur 

La descripcion de este portal es exactamente igual a la de los anteriores portales en cuanto a sus 
medidas y diseno; la unica diferencia es el nivel del altura que por supuesto sera mas alto que los 
portales del atrio exterior ya que para llegar a el hay que subir gradas. 




Vista del portal interior al lado Sur 

En esta imagen se puede apreciar el portal del atrio interior en el lado Sur, sus torres, ventanas, 
porches, sus 8 gradas o escalones, sus columnas adomadas con figuras de palmeras. En versiculos 
siguiente comprobaremos que hay otras camaras a los lados de este portal, sobre todo en el siguiente 
versiculo se nos avisa que habia porches todo alrededor con lo cual ya podemos intuir que se trata de 
los porches de los otros edificios dispuestos alrededor de este portal y de los otros portales del atrio 
interior que de la misma manera veremos en versos posteriores. 




Imagen ampliada del portal interior Sur. 
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PORCHES ALREDEDOR DEL ATRIO INTERIOR 



Ezequiel 40: 30.- Y habia porches todo alrededor de 25 codos (13.25 m.) de largo y 5 codos (2.65 
m.) de ancho. 

Este texto es un poco confuso pero a la vez es clave para comprender el aspecto del conjunto de 
edificios. 




Portal interior con camaras a sus lados y respectivos porches 

Colocar los porches alrededor de un portal serla absurdo, sin embargo los porches calzan 
perfectamente delante de cada portal y camaras y nos dan la solution a este verso, estan todo al 
rededor del atrio interior y nos indican y confirman que a mas de los portales hay varias camaras. 

“Y habia porches todo al rededor” nos hace suponer que habian mas de 3 porches, ya que hasta aqui 
tenemos tres portales en el atrio interior y la description no dice: “habia tres porches” sino que dice: 
“todo al rededor, con esta frase no podemos pensar de ninguna manera que habrian porches todo 
alrededor del edificio ya que entonces este portal no se pareceria a los otros portales, por lo que he 
concluido que hay otros edificios que se encuentran ubicados a los lados de cada portal con las 
mismas caracteristicas y quizas iguales medidas que los porticos. Esto se comprobara en versiculos 
posteriores. 




Porches todo al rededor 
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Axonometrla de los porches alrededor del atrio interior 

La primera idea fue que los porches estaban ubicados dentro del atrio, sabemos que los portales 
tienen porches tanto en el exterior como en el exterior, pero por ahora solo hemos visto como era el 
portal del Sur ubicado en el atrio interior, en proximos versiculos se nos dice que habian dos portales 
mas, uno al Norte, otro al Este entonces tendriamos 3 porches en total, para tener mas porches es 
necesario que existan otros edificios. 




Porches alrededor del atrio interior 

En esta imagen he captado mi primera idea de la frase: “habia porches todo alrededor”, tendrian que 
existir mas edificios en el atrio interior y estarian alineados con los portales, en proximos versiculos 
veremos que existen al igual que en el atrio exterior 3 portales de entrada al atrio interior, de manera 
que si aplicamos la simetria del edificio por tres lados, obtendremos en total 6 camaras, a saber dos 
de cada lado de los portales,. 
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PORCHES, PILARES Y 8 ESCALONES DEL PORTAL SUR INTERIOR 



Ezequiel 40: 31.- Sus porches daban al atrio exterior; y habia figuras de palmeras en sus pilares, 
y se subia por 8 gradas. 

La diferencia entre estos porches y los del atrio exterior estriba en que estan ubicados en un nivel 
mas alto ya que se sube a ellos por 8 escalones. La altura de cada escalon es de 0,265 
cm;submultiplo del codo de 53cm, la altura del atrio interior sera 0,265 x 8= 2,12m. 




Portal interior Sur, su porche y escaleras 

Hay una diferencia de niveles de 8 escalones entre el atrio exterior y el atrio interior. El edificio 
tendra que ser apto para que ingresen tambien personas discapacitadas o en silla de ruedas, para esto 
es necesario crear ascensores. Las torres delante de cada portal y camara son ideales ubicar los 
ascensores. En un edificio tan alto y en la vida modema en la que el confort es necesario, seria 
imposible pensar que habria que subir tantas escaleras a pie, son 3 pisos en cada edificio. elevadores. 




Entrada al portal del atrio interior del lado Sur. 

En esta foto vemos los 8 escalones que nos llevan hasta el porche del edificio (2,12m de altura) 

“Y habia figuras de palmeras ” Las palmeras en la arquitectura representan las columnas adomadas 
con sus capiteles como figuras de palmeras, esto ya lo hemos visto en versiculos anteriores. 
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Portal Sur del atrio interior 

PORTAL ESTE DEL ATRIO INTERIOR 

Ezequiel 40: 32.- Entonces me llevo al atrio interior que daba al Oriente (Este), y midio la puerta 
conforme a aquellas mismas medidas. 

Hemos entrando por el portal Este hemos visto que hay 30 camaras alrededor, nos hemos dirigido al 
portal Norte y all! hay otros edificios que estan en el atrio interior, en el que se da la distancia entre 
portal exterior y edificio interior, luego nos dirigimos hacia el portal que esta al Sur. 

Luego de recorrer el portal Sur nos dirigimos hacia el portal que esta al frente en el lado Sur pero en 
el atrio interior, se nos da a conocer que es identico a los otros portales con la diferencia de que para 
subir a el se necesitan 8 escalones, y ademas se nos explica que habian mas porticos o porches que 
estaban “todo al rededor”, con este mensaje nos damos cuenta de que tienen que haber mas edificios 
que los descritos en el texto, que ademas coinciden en tamano y forma y que se pueden apreciar en 
la imagen siguiente, a los portales los he diferenciado con una cupula, mientras que los edificios que 
estan a los lados no llevan cupula pero tienen las mismas alturas que los portales. 

Luego de entrar en el portal Sur interior y ver que tiene las mismas medidas que los otros portales y 
estando en el nivel del ario interior, nos dirigimos al portal en el lado Este. El atrio interior es un 
cuadrado de 100 codos por lado = 53 m por lado, en metros: 2.809 m 2 ! ! ! 




Portales interiores Sur y Este 
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Planta de los portales interiores Sur y Este 
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Se ha marcado con un circulo el edificio al cual el hombre de bronce y Ezequiel se dirigen. Estan en 
el atrio interior y recorreran esta zona, de portal a portal, anteriormente habiamos deducido que estos 
portales serian identicos a los portales exteriores y ya hemos podido comprobar que el portal interior 
Sur tiene las mismas medidas que los portales exteriores. 




Axonometria de los Portales 

Vemos en esta Axonometria el conjunto de edificios que hemos recorrido, empezando por el Este 
habiamos entrado a este portal, luego de medir y comprobar sus camaras, columnas, porches y atrios 
no habiamos dirigido hacia el portal Norte, una vez que habiamos comprobado que este edificio es 
identico al del lado Este nos dirigimos al Sur, alii habia otro portal identico a los dos anteriores. 

Hemos medido la distancia que habia entre este portal y el atrio interior, hemos entrado a este atrio 
por el portal interior Sur y ahora nos dirigimos al portal del atrio interior ubicado al Este. Pero 
anteriormente el profeta habia mencionado que habian otros edificios al frente del portal Norte y 
Este a una distancia de 100 codos cada uno. Habiamos supuesto solamente que estos portales serian 
iguales en medidas a los primeros portales y ahora lo vamos comprobando. 



El profeta repite muchas veces: y tenian las mismas medidas, de manera que por ahora todo coincide 
y armoniza. 
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DESCRIPCION DEL PORTAL ESTE DEL ATRIO INTERIOR 



Ezequiel 40: 33.- Tambien sus camaras, sus pilares, y sus porticos eran conforme a aquellas 
mismas medidas. Y la puerta y sus porticos tenian ventanas todo alrededor; era de 26.50 metros 
de largo y 13.25 metros de ancho. 




Vista desde el atrio interior del portal Este 

Este edificio es identico en medidas a los otros portales, sigue el eje central del portal exterior Este, 
orientation Este - Oeste. Esta ubicado en frente del portal Este a un nivel mas alto y a una distancia 
de 100 codos de puerta a puerta. 




Planta del portal interior Este 



Vemos la planta con sus 8 escalones, el porche, las 6 camaras y 4 columnas de la nave central, el 
porche exterior e interior, las columnas a los lados y al frente de las grandes torres formando un atrio 
al rededor y las medidas interiores del portal: 50 codos de largo y 25 codos de ancho. 



La distancia de las torres desde la puerta del porche principal son 10 codos, entonces el largo total 
del edificio son 60 codos, tiene por todos los lados ventanas estrechas por fuera y anchas por dentro, 
sus puertas tienen las mismas medidas que los portales visto hasta hora, es identico a los otros 
portales. 
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PORCHES, PILARES Y 8 ESCALONES DEL PORTAL ESTE INTERIOR 



Ezequiel 40: 34.- Sus porches daban al atrio exterior; y habia figuras de palmeras en sus pilares 
a cada lado, y se subia por ocho gradas. 




Porche del portal interior Este 



Este portal es identico al portal ubicado en el lado Sur del atrio interior, tiene las mismas medidas, 
las columnas con palmeras, las camaras son iguales, se sube a el por 8 escalones. Recordemos que 
estos portales son identicos a los portales del atrio exterior con la diferencia de que en los portales 
exteriores hay solo 7 gradas para subir. 
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Ubicacion del portal interior Este 



El recorrido del hombre de bronce y de Ezequiel hasta este portal es el siguiente: Entrada por el 
portal Este, luego portal Norte, continuan por el portal Sur y por el mismo lado entran en el atrio 
interior y miden el portal interior Sur, desde este portal van al portal interior Este, es alii donde estan 
ahora. 



Al este portal al igual que al portal Sur interior se accede por 8 escalones, tienen iguales medidas y 
su unica diferencia es su rotacion, mientras el portal del atrio interior Sur esta orientado de Sur a 
Norte, este portal esta orientado de Este a Oeste. 



112 





Vista del portal Este, al lado izquierdo el portal Sur interior. 

El portal interior ubicado al Este tiene las mismas medidas que los otros portales, ha cambiado un 
poco en el diseno, se le han agregado dos grandes columnas con querubines tallados a su entrada 
para distinguir entre lugar mas santo, y el atrio exterior, no obstante en el siguiente capitulo referente 
al templo, Ezequiel relata que estos querubines estaban por todo el recinto y por fuera del recinto al 
rededor de todo el muro. No se debe confundir estas estatuas con idolatria ni mucho menos, son 
adomos del templo y de de todos los edificios que forman “la gran ciudad”. 

PORTAL INTERIOR NORTE 



Ezequiel 40: 35.- El hombre me llevo luego a la puerta del Norte, y la midid conforme a aquellas 
mismas medidas, 



Descripcion identica a los portales del atrio interior Sur y Este 
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Ubicacion del portal interior Norte 
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Con este portal ubicado en el atrio interior Norte cerramos la description de los portales y 
comprobamos que todos los portales son iguales en diseno y dimensiones, se ubican en los lados 
Norte, Sur y Este del conjunto de edificios, todavia no sabemos si existen otros edificios en este 
atrio, tendremos que seguir el texto para comprobar si esta idea es acertada. 
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Vista de los tres portales desde el atrio interior. 

Todos las descripciones de los edificios se repiten, podria haber sido mas facil decir: en el atrio 
interior habia 3 portales identicos en medidas y diseno, sin embargo el profeta describe con 
precision cada portal como afirmando que esto era asi y no de otra manera. Y a pesar de que todo 
esta explicado hasta la saciedad y todo aparentemente se repite, pareciera que el texto no es 
comprensible para muchos. Viendo las cosas como se han ido desarrollando pareceria un juego para 
ninos, sin embargo este texto estuvo tan oculto para el entendimiento de la mayoria de personas, 
Dios no hace las cosas complicadas, somos nosotros los que no abrimos nuestra mentes. 

MEDIDAS DEL PORTAL NORTE DEL ATRIO INTERIOR 



Ezequiel 40: 36.- con sus camaras, sus pilar es y sus porticos. La puerta tenia ventanas a su 
alrededor; era de 50 codos (26.50 metros) de largo y 25 codos ( 13.25 metros de ancho. 



Medidas: 50 x 25 codos. Identico a los otros portales 



8 GRADAS 




Planta del portal interior Norte 
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En esta imagen se pueden apreciar los porches, los pilares, las ventanas estrechas, las torres, en 
versos posteriores se puede ver la descripcion de varios edificios que tienen 3 alturas o pisos, por 
ello he optado hacer que todo el conjunto de edificios sea de tres alturas para que se cumpla el 
enunciado de los versiculos primeros donde pone “Habia un edificio muy grande parecido a una 
ciudad”. Todo el edificio es identico a los portales del atrio interior Sur y Este. 




Portal interior Norte, al lado izquierdo el portal Este 

PILARES Y 8 ESCALONES DEL PORTAL NORTE INTERIOR 

Ezequiel 40: 37.- Sus pilares daban al atrio exterior; y habia figuras de palmeras en sus pilares a 
cada lado, y se subia por 8 gradas. 

Descripcion identica al portal interior Sur y Este: medidas, diseno Y 8 escalones, todo es igual. 




Vista del portal interior Norte desde el atrio exterior. 

Se sube a este portal por 8 escalones o gradas, hay un porche con columnas, el edificio tiene 
ventanas estrechas por fuera y anchas por dentro, tiene las mismas medidas que lo otros dos portales 
interiores y por consecuencia las mismas medidas que los 3 portales exteriores. Hay una distancia de 
puerta puerta desde este portal interior hasta el portal Norte exterior como lo habiamos visto en 
Ezequiel 40:23. 
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Planta del recorrido del profeta Ezequiel con el hombre de bronce 



RECORRIDO DESDE ELATRIO EXTERIOR A LOS PORTALES DEL ATRIO INTERIOR 

Hemos recorrido el atrio exterior desde el portal Este, pasando por el portal Norte y el portal Sur, 
hemos entrado al atrio interior por el portal ubicado al Sur del atrio, para continuar hacia el portal 
Este y terminar en el portal Norte interior. Para mejor comprension de los portales se les ha asignado 
un numero de acuerdo al recorrido y ubicacion: 



1 = Atrio exterior, portal Este 

2 = Atrio exterior, portal Norte 

3 = Atrio exterior, portal Sur 

4 = Atrio interior, portal Sur 

5 = Atrio interior, portal Este 

6 = Atrio interior, portal Norte 
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Ubicacion de los portales interiores y exteriores 
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Axonometria de la ubicacion de los portales interiores y exteriores 

CAMARA JUNTO A LOS PORTALES DEL ATRIO INTERIOR 

Ezequiel 40: 38.- Habla una cdmara con su entrada junto a los pilares de las puertas; alll 
lavaban el holocausto. 
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S 

La cdmara a lado de los pilares (torres) de las puertas se ha marcado con un circulo 

Esta camara es casi identica en medidas y en diseno al portal interior Norte, sus medidas interiores 
son 25 codos de ancho x 50 codos de largo. Tiene 3 alturas o plantas, la unica diferencia radica en 
que sirve para la limpieza del holocausto, mientras que el portal sirve para entrar y salir al atrio 
interior. 

Al ser las camaras iguales en tamano a los portales y para marcar la diferencia entre portal y 
camaras, he colocado en los portales un atico arriba coronado con una cupula, este detalle es 
solamente mi conception del edificio sin embargo este diseno podria ser susceptible de cambios, de 
acuerdo a las necesidades de los Cohens (sacerdotes), la forma o el diseno no cambian las medidas 
del templo, cada autor concibe el proyecto de acuerdo a sus gustoso a la arquitectura de moda, pero 
hay una sola cosa fija que no cambia y son las medidas que estan descritas en el libro del pro feta 
Ezequiel capitulo 40 en adelante con respecto a las medidas del templo futuro. 
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Portal Norte y camara al lado, vista desde el atrio exterior. 

Los portales llevan una cupula en la ultima planta para diferenciarlos de los otros edificios, se que a 
muchos no les gustan las cupulas ya que las relacionan con edificios arabes, este elemento podria 
cambiarse y poner simplemente una torre mas grande, de pronto lo dejare asi. Las torres a los lados 
de las camaras son las mismas que en la descripcion de los portales, sirven como puntos de 
vigilancia y como escaleras y ascensores. 

SIMETRIA DE LAS CAMARAS Y EDIFICIOS 

Esta camara se encuentra a la derecha del portal Norte, (observando desde el atrio exterior), por 
simetria habra otra camara identica al lado izquierdo del portal Norte. 




Vista del portal interior Norte con una camara a cada lado 



E 



Planta del templo con el portal interior Norte con una camara a cada lado 




mcamTO 
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He marcado la nueva camara con color rojo para mejor comprension de su ubicacion. En el atrio 
interior Norte hay de momento dos camaras una a cada lado del portal interior. 




Axonometria de las camaras a los lados del portal Norte 

Siguiendo la simetria colocamos 2 camaras en el lado Sur. 







Simetria de las camaras del lado Norte hacia el lado Sur. 




Axonometria de las camaras del lado Norte hacia el lado Sur. 



Igualmente el Portal interior Este tendra dos camaras a sus lados, con las mismas medidas, cerrando 
casi por completo el atrio interior por tres lados (quedan dos espacios abiertos en la esquina derecha 
Norte y Sur) 
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Simetria de las camaras a los lados del portal hacia el lado Este 




Vista de los tres portales interiores con sus respectivas camaras a los lados 

ESPACIOS LIBRES DEL ATRIO INTERIOR PARA LAS CAMARAS DE LOS LE VITAS 

En la siguiente imagen podemos apreciar el Portal interior Este con una camara a cada lado. De esta 
manera hemos delimitado practicamente el atrio interior, es ya casi un cuadrado cerrado por tres 
lados, es decir hacia el lado Norte, Este y Sur, pero no hacia el Oeste. Notese que quedan dos 
espacios en las esquina NE y SE del atrio interior. 
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En las esquinas del atrio interior quedan dos espacios libres 
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En un capitulo posterior veremos que en esas esquinas se ubicaran dos camaras mas, tenemos la 
certeza de que tienen que estar alii y no en ningun otro lado porque es el unico espacio disponible 
para colocar otros edificios. 

En la siguiente imagen que esta tomada desde el atrio exterior viendo hacia el atrio interior se puede 
comprender el versiculo 40:30: “y habia porches todo alrededor”. Hemos comprobado que hay 
mas camaras que rodean el atrio interior: dos camaras, una a cada lado de los portales interiores, en 
total son 6 camaras. 

Hemos cerrado casi completamente el atrio interior, formando en el centra el patio de 100 codos por 
lado, al lado Oeste estara el templo y otros edificios que se veran en el capitulo 41 en un libra aparte 
ya que debido a la cantidad de information y material tengo que fragmentar nuevamente este 
tratado. 




Porches en las camaras igual que en los portales 

DOS MESAS EN EL VESTIBULO DEL PORTAL INTERIOR 

Ezequiel 40: 39.- En el vestlbulo de la puerta habia a cada lado dos mesas, en las cuales 
degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecadoy la ofrenda por la culpa. 




Porche con dos mesas a cada lado de la puerta 

El profeta pasa a describir el mobiliario del porche del portal interior Norte, luego de haber descrito 
el atrio exterior y casi todo el atrio interior, esto pareceria no tener mucha importancia, sin embargo 
considero que es importante desde el punto de vista de la organization y mas tarde veremos que 
ademas en este lugar hay otras camaras que a simple vista estan ocultas o no se sobreentienden 
facilmente. Las mesas estan ubicadas a la entrada del portal en el porche subiendo las gradas. 
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MESAS 




Planta del portal Norte con dos mesas en el porche 



DOS MESAS FUERA DEL PORCHE DEL PORTAL INTERIOR NORTE 

Ezequiel 40: 40.- Y por el lado de afuera, conforme uno subla a la entrada de la puerta, (portal) 
hacia el Norte, habla 2 mesas ; y al otro lado del vestibulo de la puerta habla 2 mesas. 

Estas dos mesas estan en la parte inferior del portal al lado de las escaleras para subir al edificio. 







Dos mesas en el porche y dos mesas afuera al lado de las escaleras 



OCHO MESAS PARA LOS SACRIFICIOS 

Ezequiel 40: 41.- Habia cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta: 
ocho mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. 

Cuatro mesas en el porche, dos de cada lado de la entrada y cuatro mesas al principio de las 
escaleras, dos de cada lado. En este verso se repite el numero total de mesas, es como para confirmar 
que eso es asi y no de otra forma. 
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4 Mesas en el porche y 4 mesas bajo el porche 



En total son 8 mesas: 2 mesas a cada lado de la entrada del portal = 4 y dos mesas a cada lado del 
lugar donde se sube a las escaleras en el atrio exterior =4. Es de suponer que en el portal interior Sur 
tambien se coloquen mesas iguales. Por que 8 mesas? No tengo respuesta para la pregunta, seguro 
tienen que ver con los rituales de preparacion y purificacion de los holocaustos. 




Vista de las mesas en el porche del portal interior Norte 



MESAS PARA EL HOLOCAUSTO 

Ezequiel 40: 42 Para el holocausto habla 4 mesas de piedra labrada de un 1,5 codo ( 79.5 cm.) de 
largo y de 1,5 codo (79.5 cm.) de anchoy 1 codo (53 cm) de alto, sobre las cuales se colocaban los 
instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. 



En este verso se repite la ubicacion de las mesas pero se anade la informacion sobre las medidas 
exactas, se podria pensar que el Profeta se refiere a las mesas que estan en el portal Sur y Este. 
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Mesas de piedra 

Estas mesas son de piedra labrada tienen 79, 5 cm por lado y una altura de 53 cm. 

GANCHOS COLOCADOS EN EL INTERIOR 

Ezequiel 40: 43.- Ganchos dobles, de 7.5 centimetros (un palmo menor) de longitud, estaban 
colocados en el interior, todo alrededor; y sobre las mesas estaba la came de la ofrenda. 




Ganchos dobles colocados en el interior 

Si volvemos a las imagenes anteriores nos daremos cuenta de que debajo de los porches se han 
formado otras camaras donde se colocaran los ganchos, estas camaras son suficientemente grandes 
como para colocar la came de la ofrenda. El profeta expone que los ganchos estaban colocados en el 
interior, pero no explica concretamente a que interior se refiere. Elios se encuentran en el atrio 
exterior debajo del porche ya que primero habian explicado que el el porche habian dos mesas y 
luego bajan al atrio y comprueban que en el sitio donde se subia por las escaleras habian dos mesas 
mas, por ello podemos estar seguros de que en este lugar hay una habitacion interior que esta 
justamente debajo del porche. 

Hay 8 escalones para subir al porche, cada escalon tiene 0, 265 cm de altura. 
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8 x 0,265= 2,12 m. = nivel del porche, el nivel del atrio exterior = 0,00. Se agregaran 3 escalones 
hacia abajo para nivelar las alturas. 

3x 0,265= 0,795. 2,12+0,795 = 2,915 m. = altura del subsuelo donde estan los ganchos. 




Lugar donde estan colocadas las mesas y los ganchos 

En estas camaras que se forman bajo el porche del portal se pueden colocar los ganchos y las mesas 
para el sacrificio, es ademas un lugar destinado a proteger del sol o la lluvia tanto a las personas que 
visiten el templo como al material para holocausto. Hay tantas camaras alrededor del patio interior 
como numero de camaras. He senalado el lugar bajo el porche con color azul para distinguirlo mejor. 
La altura de esta camara es de 2,915 m, ancho: 25 codos, igual al ancho del edificio. 

CAMARAS EN LA PARTE NORTE Y SUR 

Ezequiel 40: 44.- Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, habia dos camaras, una de 
las cuales estaba al lado de la puerta del Norte con su fachada hacia el Sur, y la otra al lado de la 
puerta del Sur con su fachada hacia el norte. 




Las camaras en las esquinas del atrio interior 

Ya habiamos cerrado casi el atrio interior con los portales y camaras alrededor, de manera que nos 
quedaban solo dos espacios libres para colocar estas camaras ubicadas al Norte y al Sur. Siguiendo 
las medidas de las otras camaras podemos determinar exactamente las medidas y forma de estas dos 
nuevas camaras, seran un poco mas grandes que las otras, tendran dos vestibulos exteriores, el 



125 



porche interior se eliminara para dejar paso a pasillos que seran los que comunican con las otras 
camaras del atrio interior. A1 estar ubicadas en las esquinas del atrio interior tienen una situacion 
estrategica, ya que seran tomadas como puntos de encuentro, lugares de control y en sus torres se 
podran colocar: escaleras, ascensores e instalaciones sanitarias. 

liJ 




Planta con las camaras en las esquinas del atrio interior 

CAMARA PARA LOS ENCARGADOS DEL TEMPLO 

Ezequiel 40: 45 Y el hombre me dijo: “Esta cdmara cuya fachada da al Sur, es para los 
sacerdotes encargados del templo; 




Vista de la cdmara localizada en las esquina Sureste del atrio interior 

El edificio se encuentra al Sur del atrio interior, el unico espacio disponible luego de colocar todas 
las camaras correspondientes por simetria es el espacio que se forma en la esquina del atrio, la 
fachada principal de este edificio tambien da hacia el Sur, ya que le fachada interior queda un poco 
oculta entre los edificios. 

Este edificio tiene 4 fachadas: 2 interiores y 2 exteriores, mientras que las otras camaras tienen una 
fachada hacia el atrio exterior y otra hacia el atrio interior, estos edificios al Norte y al Sur tienen la 
particularidad de que son mas grandes y estan ubicados muy centralmente. 
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Vista de la camara localizada en las esquina Noreste del atrio interior 



CAMARA PARA LOS ENC ARGADOS DEL ALTAR 

Ezequiel 40: 46.- la camara cuya fachada da al Norte, es para los sacerdotes encargados del altar. 
Son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Levi, se acercan al Sehor para servirle. ” 
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Vista de la camara localizada en la esquina Noreste del atrio interior 

En este versiculo solo nos queda un espacio donde colocar el edificio y esto es hacia el Norte del 
atrio interior y su fachada principal tambien esta orientada hacia el Norte. Con esta camara hemos 
completado y cerrado el atrio interior por tres lados, es decir por la parte Norte, Este y Sur. 

Al igual que el edificio anterior destinado a los encargados del templo, este edificio tiene 4 fachadas: 
2 interiores y 2 exteriores, la fachada principal da hacia el lado Norte del conjunto de edificios y la 
otra fachada exterior da hacia el Este, tiene como las otras camaras porches, escaleras y torres. 
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Planta de la camara localizada en la esquina Noreste del atrio interior 

MEDIDAS DEL ATRIO INTERIOR 

Ezequiel 40: 47 Y midid el atrio, un cuadrado de 100 codos (53 metros) de largo y 100 codos (53 
metros) de ancho; y el altar estaba delante del templo. 




Atrio de 100 codos por lado, altar en el medio y templo al lado izquierdo 
Medidas 100 x 100 codos = 10.000 codos, = 2.809 m2. 

El atrio esta en el centra, al lado Oeste esta el templo, hay tres portales interiores que estan rodeados 
de camaras, en total son 6 camaras mas 2 camaras extras ubicadas en las esquinas del atrio hacia el 
lado Este, estas camaras estan destinadas a los encargados del templo y a los encargados del altar. 
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RESUMEN DE LOS LUGARES VISTOS HASTA ESTE VERSICULO. 



1. - Muro 

2. - Portal exterior Este, sus camaras y porches 

3. -30 camaras alrededor del atrio exterior 
4 - Pavimento del atrio exterior 

5. - Pavimento alrededor de las camaras 

6. - Portal exterior Norte 

7. - Portal exterior Sur 

8. - Portal interior Sur 

9. - Portal interior Este 

10. -Portal interior Norte 

1 1 . - Camaras al lado de los portales interiores 

12. - Camaras en las esquinas del atrio interior 

13. - Atrio interior 

14. - Altar en el centro del atrio interior. 

En este capitulo se relata practicamente todo lo referente a los portales, al atrio exterior y al atrio 
interior, en los versiculos siguientes se relata sobre la entrada al templo y asi termina este capitulo, la 
descripcion del templo: el Santo y el Santisimo veremos en un libro aparte ya que no deseo extender 
demasiado y prefiero dividir el libro por temas. 

BALCON PARA LAS MUJERES 

Sobre los porches interiores de las camaras se forma un gran balcon rodeando el atrio por 3 lados, 
Norte, Sur y Este, estos grandes balcones se pueden asignar a las mujeres, asi estariamos 
reemplazando el patio de las mujeres del templo de Herodes con el balcon de las mujeres. Hay 
espacio suficiente, recordemos que el porche interior de estos edificios tiene 10 codos de ancho 
(5,30 metros), sobre estos porches estan ubicados los balcones. 




Planta del atrio interior con los portales y camaras alrededor del atrio 

Se ha marcado con color azul los balcones que se forman sobre los porches de los edificios situados 
en el atrio interior, con color rojo los portales, para diferenciarlos de las camaras que rodean el atrio. 
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Vista del atrio interior con los portales y camaras alrededor del atrio 

Las camaras estan a cada lado de los portales a cierta distancia, en el espacio que se forma entre 
camara y portal hay corredores con arcos que conducen a las torres de cada edificio por donde se 
accede al atrio interior debido a que en las torres estan colocados escaleras y ascensores, sirven de 
comunicacion vertical del edificio. Alguien se preguntara por que no se hizo simplemente un solo 
edificio sin corredores, la respuesta es porque en los primeros versiculos de este capitulo Ezequiel 
advierte que habia ventanas por todo alrededor, y eso nos da a pensar que cada edificio tiene 4 
fachadas. 




Vista de los balcones del atrio interior 

Cada portal y cada camara tiene dos porches, uno hacia el atrio exterior y un porche hacia el atrio interior, 
sobre estos porches o vestibulos se forman balcones muy grandes de 10 codos de ancho = 5,30 metros, en 
este espacio se forman los balcones que rodean el atrio interior por tres lados: Norte, Sur y Este. El atrio mide 
100 codos por lado, si sumamos los 3 lados obtenemos 300 codos y multiplicamos por 10 (ancho del balcon) 
obtenemos 3000 codos 

(3 x 100) x 10 = 3000 codos = 1589 m2 por planta 

1589x2 = 3180 m2. Espacio suficiente para albergar a muchas personas 

Son dos pisos con balcones y el tercer piso tiene aticos con balcones sobre los techos de las camaras, es un 
espacio destinado tambien para que la gente vea desde alii lo que se realiza en el atrio interior. 
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I.- II.- III.- EL TEMPLO 



PORTICO DEL TEMPLO 

Ezequiel 40: 48.- Me llevo despues al portico del templo y midio cada pilar del portico, 5 codos 
(2.65 metros) por un lado y 5 codos (2.65 metros) por el otro; y la anchura de la puerta, 3 codos 
(1.59 metros) por un lado y 3 codos (1.59 metros) por el otro. 

Luego de visitar las camaras ubicadas en las esquinas, el hombre de bronce mide el atrio y se dirige 
con Ezequiel hacia el templo. 
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Planta del atrio exterior, interior y el templo al lado Oeste del atrio interior 

NIVELES DE TERRENO 

El atrio interior es cuadrado, esta situado a una altura superior de 2,12 metros en relacion al atrio 
exterior, es decir 8 escalones x 0,265 cm. A su vez este pavimento del atrio interior se encuentra a un 
nivel mas bajo que el nivel del templo. Sabemos que los cimientos de las camaras alrededor del 
templo miden 6 codos o 3,18m. 



Para mejor entendimiento de las alturas se citaran otra vez. 



Nivel exterior del templo: 
Nivel del atrio exterior 
Nivel del atrio interior 
Nivel del templo y camaras 



= - 1,855m. 
= ± 0,000 m 
= + 2,120 m 
= + 4,77 m 



Planicie actual 

Se tomaran los niveles a partir de esta altura 

Es igual a 8 escalones x 0,265 cm 

Es igual a 2,12 +10 escalones x 0,265 cm (2,65) 



NUMERO DE ESCALONES: 



Desde la planicie actual hasta el atrio exterior: 7 

Desde el atrio exterior hasta el atrio interior: 8 

Desde el atrio interior hasta el templo: 10 

Total: 25 escalones. 
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PILARES DEL TEMPLO 



Ezequiel 40: 48.-midio cada pilar del portico, 5 codos (2.65m.) por un ladoy 5 codos ( 2.65 m.) por 
el otro; 




Vista de la entrada al Santuario 

Los pilares estan uno a cada lado de la puerta del Ulam o vestlbulo de entrada al templo, tienen las 
mismas medidas que las 4 columnas centrales de los porticos, su diferencia estriba en la decoracion 
y la altura de los mismos. Cada pilar era cuadrado de 2,65 metros por lado. 




Planta del vestlbulo del Lugar Santo 
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LAS DOS COLUMNAS CITADAS EN EL LIBRO DE REYES (1 R. 7.15-22) 



1 Reyes 7:75.- Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus 
capiteles de 5 codos. 

1 Reyes 1:16.- Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las 
columnas; e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. 

1 Reyes 1:17.- Y coloco las columnas delante del templo, una a la mano derecha, y otra a la 
izquierda; y ala de la mano derecha llamo Jaquin, y ala de la izquierda, Boaz. 

Comprobamos en este texto que la medidas eran de 5 codos, pero ademas se nos dan las medidas de 
su altura: 35 codos, y sus capiteles de 5 codos, no sabemos si la medida total incluidos los capiteles 
es de 35 codos, o si a los 35 codos de la columna habra que aumentar la altura de los capiteles, en 
cuyo caso las columnas medirian 40 codos en total y en metros: 21,20m. 

Las dos columnas del templo de Salomon, estaban decoradas en sus capiteles con recipientes llenos 
de granadas de oro y estaban unidas con cadenas de oro. Algunos las representan como columnas 
contomeadas, adomadas con hojas y palmas. Hay varias versiones tanto graficas como escritas sobre 
la apariencia de estas columnas, en mi libro el “Templo de Salomon”, esta muy bien detallado todo 
lo referente a las columnas, de manera que en este tratado no me extendere mas. 

Para entender el templo de Ezequiel es necesario entender el templo de Salomon ya que al parecer 
los dos templos tendrian que ser muy similares en dimensiones y porque para poder descifrar a 
Ezequiel me he valido de la lectura y estudio de varios tratados de la arquitectura asi como de libros 
referentes al templo de Salomon de autores de la antiguedad y por supuesto de la descripcion del 
templo en en el libro de Reyes y en Cronicas. 




Axonometria del templo de Ezequiel / Salomon 

Algunos autores colocan las columnas Joakin y Boas dentro del porche del templo, sin embargo al 
parecer estaban separadas del templo ya que no cumplian un caracter de soporte estructural para el 
templo, sino que eran mas bien decorativas, para dar realce a la entrada del templo. 
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LAS PUERTAS PEQUENAS DEL TEMPLO 



Ezequiel 40: 48.- ... y la anchura de la puerta, 3 codos ( 1.59 metros) por un lado y 3 codos ( 1.59 
metros) por el otro. 

Este texto es un tanto confuso al igual que la descripcion de la puerta de entrada de los portales, al 
parecer se trata tambien de dos puertas, sin embargo no es la puerta principal ya que en versiculos 
siguientes se dice que la entrada tenia 10 codos de anchura. He intuido que se trata de dos puertas 
mas pequenas a los lados del vestibulo que sirven para entrar a las camaras que estan ubicadas 
alrededor del templo. 




Mas adelante sabremos que al templo le rodean camaras, un pasillo y una pared, hay puertas 
interiores y exteriores. Estas puertas conectan el templo con las camaras alrededor del templo y con 
el atrio fuera del templo, hay un edificio detras del templo y una plataforma o patio. 

El profeta recorre el porche y ve primero las puertas pequenas, luego se acerca a la puerta principal 
del Santo. La puertas son relativamente pequenas en relacion a la puerta principal, su profundidad es 
igual al ancho del muro: 2,65 metros. 

Por medio de este verso podemos comprobar estas puertas estan situadas a los lados del porche de 
entrada al templo, comentario necesario para hacer diferencia con otros autores que colocan las 
puertas hacia afuera de las camaras y en el centro de las mismas, si fuera asi seria muy dificil para 
los Cohen (Sacerdotes) entrar a las camaras ya que tendrian que ingresar de alguna manera al atrio 
que rodea el templo para luego entrar en las camaras, cosa que seria absurda. (recordemos que entre 
el atrio interior y el atrio del Santo hay 3,18 metros de altura). 




Puertas de 3 codos que comunican las camaras alrededor con el templo 
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MEDIDAS DEL PORTICO DEL TEMPLO 



Ezequiel 40:49.- La longitud del portico era de 20 codos (10.6 ms.) y la anchura de 12 codos (6.36 
ms); y junto a las gradas por donde se subia a el, habia columnas junto a los pilares, una a un 
lado y otra al otro. 




Planta del vestlbulo del Santuario 

La longitud del portico es igual a la distancia que hay entre columna y columna y al ancho de la 
nave del templo que tambien tienen 20 codos. Son 5 codos menos que el largo de los portales. El 
ancho tiene dos codos mas que los porches de los portales. Medidas del porche de los portales: 25 
codos x 10 codos. 




PUERTA 



VESTIGULO 



5* COCOS 



, IZCPOQS 



Vista del porche o vestlbulo del Santuario 
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Ezequiel 40:49.- ... y junto a las gradas por donde se subla a el, habla columnas junto a los 
pilares, una a un lado y otra al otro. 




Pilares Joakin y Boas con columnas a los lados 



Este texto fue dificil de descifrar al principio ya que se puede pensar que el profeta repite que habla 
dos columnas de 5 codos cada una al frente del templo, sin embargo luego de mirar varias imagenes 
antiguas, se llega a la conclusion de que se trata de pilares que rodean el templo que sirven tanto de 
omamento como de soporte para el edificio. 



Estos pilares son parecidos a los de los portales, los portales estan rodeados de columnas que 
colocadas alrededor del edificio forman atrios, y en este caso tambien las columnas forman atrios 
alrededor del templo. Las camaras y edificios que hay en el atrio del templo se veran en el capitulo 
41 de Ezequiel. 



Hemos terminado el capitulo 40 completo, hemos recorrido el atrio exterior y el interior con sus 
respectivas camaras, hemos visto que en el atrio interior esta el altar y delante de el, el templo. El 
siguiente capitulo trata del templo, sin embargo he decidido fragmentarlo en otro libro debido a la 
cantidad de information que contienen los capitulos 40 y 41 para no cansar al lector con demasiado 
tecnicismo aunque creo que estoy haciendo un esfuerzo para hacer que el texto sea sencillo de 
entender con todos los comentarios e imagenes que agrego a cada verso. 



COMENTARIO 



Amigo lector, si tienes dudas y hay cosas que te parecen complicadas o deseas consultar sobre el 
tema puedes escribiere a mi correo electronico: soniahidalgoz@gmail.com . estare gustosa de 
escuchar comentarios, criticas a ser posible positivas, y de responder a preguntas. 

Te pido que no me consultes cosas de religion, filosofia, esoterismo, opiniones de cuando se 
construira el templo o cuando vendra el Mesias, a esas preguntas no puedo contestar, recuerda que 
soy arquitecta, no teologa ni religiosa. 

En mi primer libro: “El templo de Salomon hago un estudio completo sobre el Santo y el Santisimo 
comparando los textos de Ezequiel, de 1. de Reyes y de Cronicas, con muchas imagenes, pianos, 
comentarios, trabajos de otros autores como Villalpando y Newton. Es un estudio completo y que te 
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ayudara a comprender el capltulo 41 de Ezequiel, donde se explica todo lo referente al Santuario, te 
animo a que consultes ese libro que esta disponible en Amazon. Lo encontraras facilmente si pones 
en el buscador de Amazon: “Templo de Salomon” o simplemente mi nombre: “Sonia Hidalgo 
Zurita”. 

Lamentablemente la primera edicion sera solo en espanol, mis conocimientos del idioma ingles no 
bastan como para traducir el libro, espero en el futuro contar con colaboradores para poner este y los 
siguientes en varios idiomas. Debo aclarar que todas las fotos, pianos, y presentaciones en 3 d son de 
mi propiedad, los he realizado desde mi ordemador, mientras que algunos gravados antiguos los he 
sacado de Internet. 

Un abrazo y espero que disfrutes con el estudio del templo de Ezequiel. 







BIENVENIDO 

ENTRAMOS? 




zJl-SA 



CONTINUARA... 
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SONIA HELENA HIDALGO ZURITA 



Autora de este tratado, naci en Quito, Ecuador, hija de Pablo Hidalgo, Ingeniero Civil y Ana Zurita, 
profesora. Mi juventud la pase junto a mis padres y familia. A los 19 anos fui a estudiar en la 
facultad de Arquitectura en Bratislava, Eslovaquia. Toda mi vida he estado aprendiendo cosas, he 
leido muchos libros y varias veces intente escribir mis propios libros, sin embargo mis escritos se 
quedaron en algun lugar rezagados por la cantidad de veces que me he mudado de un lugar a otro. 

Tengo muchos intereses: la pintura, el arte, la arquitectura, aprender idiomas, la musica, los viajes, el 
mar, la montana, los paises, la cultura, la gente, etc. Habria que vivir mas de 200 anos para poder 
lograr hacer a medias lo que a uno le gusta. Pinto cuadros al Oleo y lo hago de vez en vez cuando 
estoy inspirada, el espanol es mi idioma matemo, hablo el Aleman, el Eslovaco, estoy aprendiendo 
el ingles y el hebreo y me gustaria saber otros idiomas. 

He vivido en varios paises de Europa, en el 2012 regrese luego de 30 anos a Alemania, por 
circunstancias de la vida tuve que quedarme en casa y entonces empece a estudiar a Ezequiel pero 
antes habia leido todo el Antiguo Testamento varias veces y comence a recopilar todo el material 
grafico y textos necesarios. No fue facil descifrar la descripcion del templo, pero con dedication, 
comparando textos y graficos y con mucha imagination logre ir descifrando verso a verso el templo. 
Cuando supe que ya tenia toda la solucion a tan enigmatico libro, me di cuenta de que ya no podia 
dudar de que esta ere mi proposito en la vida, no he desmayado ni he dejado de seguir escribiendo y 
hacer los pianos pese a las inclemencias del tiempo o problemas diarios que uno puede tener. 

Al principio el diseno se basaba estrictamente en la descripcion de Ezequiel para luego ir ampliando 
la informacion con presentaciones en 3D, pianos, comentarios, notas. Todo este material lo he 
recopilado en este tratado y en los siguientes libros, que estan en construction y que saldran a la 
venta si Dios me lo permite pronto. Teniendo ya la solucion a cada versiculo de los capitulos de 
Ezequiel del 40 en adelante, mi curiosidad y esfuerzo se convirtieron en pasion, tratar de hacer un 
material que sea comprensible para todo el mundo fue mi segunda meta. 

La diferencia de mis libros con otros autores, es que los mios son libros tecnicos, basados en las 
escrituras, en consultas con libros de arqueologia, muchos autores se pierden tratando de explicar la 
parte religiosa del templo, yo me he dedicado a recrear el templo verso a verso sin dejar ninguno de 
lado, mi trabajo corresponde estrictamente a las medidas dadas por Ezequiel dejando de lado 
comentarios personales, ya que considero que el texto tiene que ser neutral. Utilizando la simetria, 
observando las formas que crean algunos de los conjuntos de edificios, y basandome ademas en la 
rotation de los portales, he logrado que cada verso se corresponda uno con otro dando lugar a un 
edificio excelente, simetrico, perfecto. 

Debido a la curiosidad de las personas en los medios sociales me he visto obligada a escribir un 
resumen de mi biografia, siempre he afirmado que mi persona no es importante mas si las cosas que 
hago o comparto. Creo que cada uno tiene un proposito en la vida, cuando empece a dibujar los 
pianos del templo mi pregunta fue: “Por que yo?” Mi respuesta a mi misma fue: “Y por que no?” 
Entonces pense que si yo no era capaz de hacerlo, no lo seria nadie mas, sobre todo porque el tema 
me interesaba mucho y mis conocimientos de la arquitectura y de programas me apoyaban a 
emprender este proyecto. 

Espero con mi trabajo dar luz a este enigmatico libro que lleva anos sin entenderse, y espero que 
sirva de material didactico para todo el mundo, el lector encontrara toda la informacion necesaria 
para entender al profeta Ezequiel en estos libros. 
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